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WWW.INATT.COM 


مجموعة الوكيل الدولي - هولندا 
إنات أوفرسيز كمبني بي. في. 


غوستاف مالربلين 2, 
1052 آم أيه امستردام ء هولنداء 
info@inatoverseascompany.com‏ 


مجموعة الوكيل الدولي - باکستان 
إنترناشونال أيجنت بي في تي. لميتد 
3 زينات بلوك مدينة العلامة إقبالء 
لاهورء جمهورية باكستان الإسلامية 
info@inatpakistan.com‏ 


مجموعة الوكيل الدولي - الفلبين 
هاناياب سيرفسز 
ء مبني 30ء قطعة رقم 16ء ماقدالين فيلا 2ء 
٠‏ مدينة باكولود ‏ الفلبین 


info@inatpacificasia.com 


مجموعة الوكى الدولى - الإمارات 

برج الاعمال, الطابق الثامن ؛ رقم 811 

شاطئ الأعمال؛ دبي » الإمارات العربية 
المتحدة 


info@inatemirates.com 


مجموعة الوكي الدولي - البحرين 
کور بریت يوروب كمبني ذ.م.م. 


مكتب رقم 9ء سترة مول» مبني رقم 574 ء 


طريق 31 ء مخطط 611): مملكة البحرين 
info@inatcorporateeurope.com‏ 


الخدمات الصناعية 


الطاقة الشمسية 
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إجراءات تأهيل الطلاء و 
التكسية وتقييم الفشل و 
الحماية الكاثودية 


إجراءات عملية التلحيم 9 
تأهيل فني اللحام 
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مراقبة جودة البائع / 


الفحص للبائع كطرف ثالث / 


الفحص أثناء اداء الخدمات و 
عمليات الفحص الأخرى 


مراقبة جودة البائع / الفحص للبائع کطرف ثالث/ فحص المواد 
تقدم مجموعة الوکیل الدولي خدمات الفحص الشاملة لضمان جودة البائعین/الموردین بما يضمن مستوى جودة المواد والمعدات المقدمة 
لعملائنا يلبي جميع المتطلبات المحددة. 
يمكن أن يكون ۽ برنامج ضمان جودة ؛ البائع المنظم والمنفذ بشکل صحیح فعالا من حيث التکلفة بافتراض أن المشروع لن اراو یتوقف عن 
العمل بسبب أوجه القصور في جودة المواد أو المعدات الموردة. 


إن ممثلي ضمان جودة البائع التابعين لمجموعة الوكيل الدولي مؤهلون من قبل الشركة و معتمدون من قبل مؤسسات معترف بها دوليًا مثل 
SN ,۵۱ ۵۹‏ » ۷۷۱و .©650تهدف الخدمة إلى التحكم في مباني الشركة المصنعة أو المقاول الفرعيء وجودة الصنعة ومطابقة المعدات 
المصنعة مع مواصفات الشراء الرسومات المعمول بهاء القوانی والمعايير وغيرها من المستندات التعاقدية ذات الصلة. يتم تحديد مستوى 
مشاركة مجموعة الوكيل الدولي في خطة الفحص والاختبار. 


الميكانيكا (فحص وتقييم الشركة المصنعة للبائع) 
فحص أوعية الضغط وفقا لمواصفات المعهد الامريكي للبترول » 510 ۵۴۱ فحص الخزانات الفولاذية وفقًا ل :650 ۵۴۱ فحص الأنابيب وفقًا ل ۵۸۶۱570 
المعهد الامريكي للبترول, الأنابيب / التركيبات / حافات الأنابيب وفقًا ل المواصفات القياسية للجمعية الأمريكية للإختبارات والمواد |5 ۶۱ھ / ۸234 ۵۸5۲1۸ 
۰ھ ASTM A106 / ASTM 56105 / ASTM‏ / 53ھ ASM‏ /الصمامات طبقاً ل 60۰ , 602.598 , 600 85١‏ ألواح الصلب والفولاذ الإنشائي وفقًا ل 
۰ ۸۷۷۹المعدات الدوارة. المضخات, الضواغط؛ التوربينات: المولدات, أنابيب الراتنج المقوى بالحرارة ء خزانات الأياف الزجاجية؛ الأزرار/ البراغي / 
الصواميل / الغسالات: الأبواب الحديدية: الإطارات وغيرها. 


الكهرباء و الأجهزة (الفحص و التقييم للشركة المصنعة /البائع) 
الأسلاك والکابلات, المجاري ؛ ۲۷۲۰ء 856 المحولات, المفاتيح الكهر بائية. حوامل المفاتیح, لوحات التوزیع أنظمة التحکم, نظام مكافحة الحرائق, أنظمة الأمن 
عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة , ٢۷‏ أنظمة الاشعار/ أنظمة تنبيه اختراق السیاج, التركيبات الکھربائیة أعمدة الإنارة ء نظام يو بي إس ٠‏ الحماية الكاثودية و 
hE‏ 


الفحص للبائع المدني 
اذا رو الألمنیوم, أبواب مقاومة للانفجار الخرسانة مسبقة الصب, السياج الشائك, الأبواب المعدنية المجوفة » الإطارات والأجهزة, أعمال الفولاذ 
الإنشائیة مسامير التثبیت, مصانع الخلطء تصميم مزیج الخرسانةء تصميم مزيج الأسفلت وغيرها. 


٭ جودة المشتريات 
الإكتراف على مواد المققرياف إعذاد طا ت فحصن و عوذة الغو ادوا لمو|ضفاتف وت ال 


المعقبين لإسراع 
تمكين التسريع 0 قدماً ِ عمال إنشاء الموقع كما هو مقرر في الجدول و المساعدة على تقلیل التأخيرات ومشكلات :نقضن المنتج المكلفة. 


هيئة إصدار شهادات نظام الإدارة 


" اشهادة الأيزو 9001:2015 (ظام إدارة الجودة) 

* شهادة الأيزو 14001:2015 (نظام الإدارة البيئية) 

٭ شهادة الأيزو 45001: 2018 (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية) 
* شهادة الأيزو 22000:2018 (نظام إدارة سلامة الأغذية) 

٭ شهادة الأيزو 27001: 2013 (نظام إدارة أمن المعلومات) 

" شهادة الأيزو 5001: 2018 (أنظمة إدارة الطاقة) 

٭ شهادة الأيزو 37001 : 2016 (أنظمة إدارة مكافحة الرشوة). 


دعم تحسين المراجعة والمعالجة 


" تدقيق الإنشاء . المشتريات والتصميم 

" التقييمات المسبقة كطرف ثالث مراقبة التدقيق 

٭ عمليات تدقيق الطرف الأول و الثاني والثالث 

" تدقيق /تقييم مراقبة البائع 

" تدقيقات نظام إدارة الجودة 

" تدقيق منشاة الشركة المصنعة 

" مراجعة الأداء 

" التدابير الوقائية والتحسين نظام إدارة الجودة الشاملة 
٭ تنمية المهارات لمديرو الجودة 

9 تصميم وتحسين المعالجة 

" إعداد وتنفيذ مخططات وتقنيات التحليل الإحصابي. 


الفحص أثناء اداء الخدمات و عمليات الفحص الأخرى 


يمكن أن تتعطل المعدات في أي وقت أثناء الخدمة مما يؤدي إلى تأخير في الإنتاج وزيادة التكاليف والمسؤولية. و لمنع حدوث هذه الحالات من 


تفر الفحضن أثناء الخدمة ا كفا عة لعفلياك: فخضن الصنانة والتتعقق من الآداءوالقهزيلات الؤقاقية للأغطان 'لزيادة الإنتاخية وتقليل وف 
التعطل:المکلق وثلبية فعابر السلامة والامتثال بالمواضفات زو "المتظلبات النظيمية والتی تشمل: 


٭ عمليات الفحص داخل المصنع 
عقيو امت > سلامة 9 موثوقية ؛ المصنع من الاهتمامات الرئيسية لجميع مشغاي ومديرو المصانع. يتمثل التحدي الذي يواجه الإدارة 2 التأكد من أن أصولهم 
في حالة ملائمة للخدمة وتتوافق مع المتطلبات التتظيمية والمتظلنافت الخاصة بالشركة ا كر الطرق هوثوقية:واما ا :وفعالية من فيرف التكلفة: تاف 
خدماتنا داخل المصنع عملائنا على تحقيق ذلك. يتم إجراء عمليات الفحص داخل المصنع باستخدام منهجية ا۸8 التي تتبع مبادئ 580 ۵۳۱و .581 ام 
و إستكمالاً بمواصفات 570 ۵۳۱و 510 ١۸۴و‏ , 653 ۸۱ نقوم بفحص العناصر التالية: الخزانات, الأنابيب» خطوط الأنأبيب» أوعية الضغط, المبادلات 
الحراريةء المبردات؛ الهياكل وغيرها. 


" خدمة فحص سلامة خطوط الأنابيب 
تعد خطوط الأنابيب من الأصول التجارية الهامة و تعتبر سلامتها وأمنها وموثوقيتها من الاهتمامات الرئيسية لمشغلي خطوط الأنابيب وأصحابها. إن خدمات 
فحص سلامة خطوط الأنابيب الخاصة و التي تعتمد على 1163 ۸۴۱و 31.85 5٤‏ تمكننا من مساعدة عملائنا على التأكد من أن أصولهم في حالة 
ملائمة للخدمة وتتوافق مع المتطلبات التنظيمية. نحن قادرون علی تقدیم هذه الخدمة بحد أدف أ بدون تعطيل عمليات خطوط الأنابيب. 


٭ خدمات حون الخزانات 
عملائنا ف ات عات سلامة 000 7 0 تعزن الساكمة وحمانة الطقة :الما كد هن أن اك ملكمة للغرض المعني. نقوم اھ عمليا كا اخ 
الشاملة للخزانات والتي تلبي المتطلبات المحددة في مواصفات 650/653 ۶۱ھ 


. خدمات الفحص على أساس المخاطر 
المكونات والأنظمة. و تساعد على ضمان ملائمة المرافق للغرض المعنيء حمابة اليزكة > سلاقة الموظفین وتوتب عمليات الإغلاق غين الفخططظ لها كانت 
التكلفة الباهظة. 


" فحص الرافعات و معدات الرفع 
إن خدماتنا ذات الصلة بالفحص تضمن سلامة وموثوقية الرافعات ومعدات الرفع و تقيدها بالمتطلبات القانونية.و يقتضي التأكد من سلامتها و أمنها و 
مدي توافقها مع المتطلبات القانونية. 


٭ التحليل و التحقق من الفشل ۱ 
تشمل خدمتنا تحليل السبب الجذري للفشل, إختبار المنتجات المعدنية مستخدمين الفحص بالعين المجردة و الفحص المجهري بالإضافة إلى أدوات 
التحقيق الأخرى مثل الاختبار غير الإئتلافي, الاختبار الميكانيكي والتحليل الکیمیائی. يركز تحقيق تحليل الفشل على الجوانب المعدنية للفشل و لا تركز 
بشكل عام على عوامل مثل الضغط أو توزيعات الحمل. 


* الدعم الفني و الفحص أثناء الإغلاق 
تمكننا عملیات الفحص والدعم الفني الفعالة أثناء فترات التحول من تقليل وقت التوقف عن العمل المكلف وإعادة بذء العمليات 
بسرعة وامات بقدر الإمكان. 


فحص مكونات ومعدات السكك الحديدية 


تقدم مجموعة الوكيل الدولي " ١/67"‏ ابموظفين ذوي خبرة خدمات ضمان الجودة المرتبطة بشراء مخزون السكك الحديدية و أن ممثلونا 
المؤهلون علي دراية جيدة قوانين الفحص المعمول بها مثل الجمعية الأمريكية للحام 0!.1و 0!.5؛ الرابطة الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة 
والنقل و مواصفا 510 /6571و 5164 51420و £709؛ .4151 و جمعية الطلاءات الواقية مع معرفة محددة في دليل هندسة السكك الحديدية 
"مواصفات السكك الحديدية الفولاذية. تصنيع السكك المستمرة و اللحام بالثرمايت. 


يقوم فاحصون بمراقبة عملیة الإنتاج وتقييمات اللحام غير الإئتلافية ومراجعات تحليل الأبعاد و عمليات فحص الطلاء/التکسیة. تشمل عمليات 
الفحص أثناء الخدمة التحقق من التلف, تقييم ما بعد مرحلة الإصلاح بالإضافة إلى تقييم ورشة الإصلاح لتقليل الأخطاء غير المادية في عملية 
التصنيع. عمليات الفحص أثناء تصنيع أعمال المسار الخاص ہما في ذلك المنعطفات ومکوناتھا مثل: ا التبديل والإلتقاء. قضبان الحماية 
الرباط المطلی, قياس القضیب, الخرسانة و الرباطات الخشبية. 
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تأهيل إجراءات الطلاء و التكسية وتقييم الفشل و الحماية الکاثودیة 


تقدم مجموعة الوكيل الدولي خدمة فحص الطلاء للصناعة الهندسية البرية و البحریة, كما نعمل أيضًا كفاحصين طرف ثالث نيابة عن العميل. 
تشمل قدراتنا إختبار و فحص التطبيق بالإضافة إلى الحالة الروتينية لمراقبة المطاط؛ البيتومين » °۴ الزجاج » الأسطح المطلية بالطلاء وتقييم 
الفشل. 


إجراءات اللحام وتأهيل فنى اللحام 
يتطلب تطوير إجراءات اللحام وفقًا لقوانین أو معيار اللحام إنتاج عينات لحام مادية وفحصها واختبارها لتحديد مدي التأهيل. عادة ما يتم تقسيم 


إجراءات اللحام إلى فئتين : سجل إجراءات التأهيل ومواصفات إجراءات اللحام. 


تفيل هل اس عق ا كديا دة فی الام فیا کی العاف شک مان عمل كاد ملین مكو اتضاات کی الا من امن 
ارات فان ذلك ا اللخاةالمكددة ونوغ المعدن والسماكة.. تصعيم الال الموضع و خر لت فى آماپ انر إجراء اهار 
وفقا لرمز و معايير معينة. 


خدمات دعم المشاريه 
الإشراف على الإنشاءات الجديدة / المراقبة / عملية المراقبة اثناء العمل / القوى العاملة الفنية. 
نقدم ES‏ كاملا لا 7 اریع 7 ® د ٠‏ | اء 8 اء فریق ۸ ۵ ان الجودة 4 مراقبة الجودة ¢ الإشراف اثناء مرحلة البناء, ومقارنة البناء الفعلی بالتصمیم؛ 
التحقق من الاسۃ ستخدام ۱ لسليم للإجراءات والمواد . الفحص الفنى على الهيكل والإشراف على المقاولين من الباطن. وكذلك المصانع والصناعات 
الأخرى. 


مدیرو المشروع /المشاريع 

مديرو /مضرفو ضبط و ضمان الجودة 

فاحصو ضبط و مراقبة الجودة الكهربائية /الميكانيكية/ 
الغدنية رالاجهزة المتدسية. 

مشرفو مراقبة فحص المشروع 

مديرو /مشرفو مشتريات مراقبة الجودة 
الفاحصضون اوت نمق معمد المرركى الا 
مشرفو فحص البائع /المورد 

ناخد االعاء 

فاخصو التھات7الظاھ 

تاحضيى الحمانة امت 

فاخصو القع /الصحيطة 

محققو التشققات الخرسانية. 


الإستشارات الفنية 
تقدم مجموعة الوکیل الدولي المساعدة للبائعين والمصنعين والمختبرات لتأسيس منشآتھم لتلبية متطلبات عملائهم الأساسيين من أجل 


تسجيلهم واعتمادهم اة ا لاعن /المؤرذين مق العملاء الرسسسنح 


* مسؤولو السلامة من الإشعاع 

٭٭ امزاقبو المستندات والسحعلات 

* فريق الإختبار المعملي 

٭ الطاقم الجيوتقني ٠‏ 

٭ المخططون / المجدولون و المعقبون 

طاقم المساحون 

* فنيو الإختبار غير الإثتلافي من المستوى الثاني 

8 فنيو الاخثارات المذنية 1 

٭ ممثلو نظام إدارة الجودة 

٭ فاحص معتمد من جمعية مهندسي معدات الرفع. 
" المدققون المعتمدون من السجل الدولي للمدققون 


المعتمدون. 


Structure Steel, 13015 & Pressure Vessel Facility "‏ منشآات الصلب والخزانات وأوعية الضغط 


مرفق الاختبارات المعملية الميكانيكية والمدنية 


مرفق معايرة الأجهزة 


التدریب 


شهادة الأيزو 9001:2015 التوعية و التدقيق الداخلى. 
شهادة الأيزو 9001:2015 كبير المدققين 1 
شهادة الأيزو 14001: 2015 التوعية و التدقيق الداخلى 
شهادة الأيزو 14001:2015 كبير المدققين 1 
شهادة الأيزو آيزو 45001: 2018 التوعية و التدقيق داخلى 
شهادة الأيزو 45001:2018 كبير المدققين 1 
إحتراي سيجما السادس و إدارة المشاريع 

التحليل الإحصائی للجودة 

فاحصو اللحام المعتمدون من ((5/الاظ & 5۷۷۱۲ 

فاحصو الطلاء /الدهان المعتمدون من ( NACE)‏ 8 86/85 


الإختبار غير الإئتلاى حسب معايير 65107 المستوى الثالث 
الإختبار غير الإثتلاق حسب 65/7 المستوى الثانی 

فاحصو أوعية الضغط حسب مواصفات ۸۲۱510 
فاحصو الأنابيب حسب مواصفات 0 API‏ 

فاخصو الخزانات حسبب مواضفات ۸8:653 

فحص طرف ثالث للبائع (ميكانيكي) 
فحص طرف ثالث للبائع (کھربائی) 
فحص المصنع /المحطة - داخلي 
مسؤول السلامة من الإشعاع - (خارجي) 
الأمن الصفاعن 

معايرة الأجهزة الكهربائية وأجهزة القياس. 


مجموعة شرکا 
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ت الوكيل الدولي 


20 ع2 که 
Fav TEVAV AW‏ ۶ "ھ, 
RO AY‏ 29 کے 2 
ذ-- 3 ار 
VA 7‏ ۳ے ۳ھ ےج SAN‏ ۶ 
اپ ید پر و ا ند رت كت ك7كك 71 4ن 


ادا ری WA‏ ای یہ ےدت یی نے اس ہے 


٣ز‏ بر ZOT av‏ او سے ور 
١وہ‏ سوا یر تر یہ + مس وھ مہ کروی "كو 
٣ر‏ جرف ×۱ رج ا س ORA‏ 
حر م نم ٦‏ ا ۰ ٭۷ م٣‏ ےھ ا ROR‏ 
نگھ امد "د" كد ۷ھ اک همی لبا مك و رج 


ب "جره OPT‏ 7 . 5 : 0 8 
5 ت۵*٭ اط ۳٣1‏ ھم۔ اھ کہ اہ حه “ھکد یہ ی ی“ 


۱ ہے لدت جو 
۹ 


خدمات الإختبار المدنی 


زادت التقنيات الجديدة من مسؤولية الإنشاء وجعلت معايير البناء المنقحة إختبار الجودة جزءًا لا يتجزأ من الإنجاز الناجح لمشاريع 
البناء اليوم. و هذا هو السبب في أن إختبار الجودة یعتبر الأكثر أهمية لإكمال المشروع بنجاح وزيادة الموثوقية. 


تقدم خدمات معمل الاختبارات المعتمدة 17025 مجموعة > واسعة من خدمات الاختبارات المدنية التي یقوم بھا مھندسو الاختبار 


المؤهلين تأهيلا عالیا والفنیین الذین يتمتعون بخبرة مدنية وجيولوجية مدعومة بالوثائق اللازمة لضمان تلبية جمیع المتطلبات 
والمعايير المحددة لعملائنا. يتم إجراء اختباراتنا وفقًا للمعايير الوطنية والدولية. 


تشمل خدماتنا الأساسية الخدمات التالية على سبيل المثال وليس الحصر: 


" إختبار التربة ٭ فحص الهياكل الخرسانية وتقييم الأعطال 

" إختبار الركام ٭ النزاهة الإنشائية والعيوب والفراغات في الخرسانة و الصخور 
٭ إختبار الخرسانة * تقييم المتانة للهيكل الخرساني المسلح 

8 إِختيار الأسمنت ٭ اختبار الضغط غير الإئتلافي عن طريق اختبار مطرقه شميدت 
" إختبار الأسفلت والرابط ٭ الإختبار غير الإئتلافي بقياس سرعة النبض للخرسانة 

٭ الاختبارات الكيميائية والمائیة ٭ حفرالاساسات ` 

٭ تحلیل الجرافيك البترولی ٭ اختبار حديد التسليح 

٭ اختبار قاعدة الصخور والصخور " محدد موقع حديد التسليح وقياس مسافة الغطاء 

٭ اختبار الملاط وا دالت 

ف ارال توه " قياس سماكة طلاء الخرسانة 

9 الاختبار المیدانی عن طريق الاختبار غير الإشتلافي 9 صا والأساس 

٭ الاختبار الميداني بمقياس الكثافة الكهربائية ف إختبار الطوت والبلوك 

. التحقق من الرصف . ٭ تحقيقات الموقع. 


٭ الإختبارات الأخري الخاصة بناء علي متطلبات العميل. 


يساهم موظفونا الفنيون في تنويع مهاراتهم من اختبار المواد إلى الكيمياء التحليلية مع الخبرات المنبثقة عن استقصاءات التربة 
المسح الجيولوجي » المسح الجيوفيزياق ؛ اختبار التربة ء الركام » الخرسانة » الأسفلت , المسح البيئي وغيرها. 


القدرة علي تأسيس الموقع / المختبر المتنقل الإستشارات الفنية 
المختبرات والخدمات اللوجستية من أجل إنشاء الموقع / 
المختبرات المتنقلة بالإضافة غاي الفحص و الاختبار متفاوتة ‏ " تصميم وتنفيذ برامج مراقبة الجودة 
الحجم والنطاق والسعة, كلما ظلب ذلك. ٭ توريد معدات الاختبار واللوجستیات والموظفين و إدارة 
طاقمنا الفني جاهز للتنقل إلى أي مكان مع مختبرنا المتنقل. مختبرات الموقع. 

٭ اختبار المواد في الموقع 

٭ اعداد مراقبة الجودة الدورية و تقاریر التحليل الإحصائی. 

" تصميم وتنفيذ برامج مراقبة الجودة لمنشآت التصنيع مثل: 
التدريب لمختبر الاختبارات المدنية و طاقم الجيوتقينة 


٭ عقد الدورات التدريبية والندوات من أجل: فكطات الكرضاتة الجاهزة 

* فني المختبر * مصانع إنتاج الأسفلت 

٭ مشرف المختبر * مصانع الوحدات مسبقة | 

ف الاستقضاءات الخو نة رف جا ٭ مصانع البلوك والبلاط 

٭ اختبار الاختراق المخروطي عن طريق المخروط الزلزالي. * مصانع تصنيع المضافات الخرسانية 


5 مصانع مواد البناء 
ھ زت دة المواد باستخدام التقنيات الاحصائية. 
تقییم جو با م التقنيات الإحصائي 
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الإستقصاءات الجيوتقنية 


تقدم مجموعة الوكيل الدولي إعتماد 17025 خدمات الإستقصاء الجيوتقني على الحفريات البرية و البحرية التي تتنوع من من اختبار 
الاختراق المخروطي إلى تقنيات الحفر التقليدية وأخذ العيتاث واختبار کت الخرائط الجيولوجية والطرق الجيوفيزيائية وطرق 
متنوعة من الأساليب والأدوات وأجهزة اجوہ ات المعملية. 


تتكون خدمات مجموعة الوكيل الدولي في الموقع و التحقيقات الجيوتقينة من: 


" أعمال الحفر البرية والبحرية ٭ الإستشارات في الدراسات الجيوتقنية الخاصة 
" مختبر التربة والصخور ٭ دراسات استكشافية للتعدين و مواد البناء 
" الدراسات الجيوتقنية للسدود والطرق والمباني و الهياكل ٭ البرامج البحثية والدورات التدريبية 

الاستنادیة ۱ . ا التفسيرية للاختبارات الميدانية و النتائج المخبرية 
٭ المسوحات الجيولوجية ہما في ذلك الجيولوجية ٭ الدراسات الهيدرولوجية. 

والجيوتقنية 
٭ رسم الخرائط الخدمات الجيوتقنية الأخري 

TT‏ ٭ إختبار الإختراق المخروطي عن طريق ريشة القص في الموقع و 

الجيوتقنية والإنشائية المخروط الزلزالي. 
" قياس ضغط المياه المسامية و مستوي المياه الجوفية " اختبار الاختراق المخروطي (يدوي) 
٭ قياس التسوية ٭ اختبار عداد الضغط ” 
" قياس الحركة الأرضية " اختبار تحمل اللوح 
" قياس الضغط / الإجهاد والالتواء ٭ اختبار سرعة موجة القص للفتحة السفلية 


" التحقيق والمراقبة والتحليل لاستقرار المنحدر. 


الدراسات والاختبارات الجيوفيزيائية 


تقدم مجموعة الوكيل الدولي إعتماد 17025 عروض خدمات جيوفيزيائية برية و القريبة من الشاطئ لاستکشاف الأرض سواء على 
السطح أو البئر. يتم توفير المسوحات الجيوفيزيائية حيث يتم استخدام أحدث التقنيات وبرامج التحليل المتقدمة للحصول على 
البيانات ومعالجتها وتفسير النتائج. إن المعدات الحديثة والموظفون المهرة التابعين لنا جاهزون لتلبية احتياجات العميل وتوقعاته 
بشكل فعال وف الوقت المناسب. 


نطاق خدمات الدراسات الجيوتقينة يشمل: 


الطرق القياسية لتسجيل البئر 
المسح الزلزالي السطحي ٭ تسجيل الفرجار ثلائی الأذرع 
٭ التصوير المقطعي الانكساري الزلزالي ((557 ٭ قطع الأشجار بأشعة غاما الطبيعية 
تلل مدو اھت للموحات السطحية. ٭ تسجيل جاما - (الكثافة) 
" تسجیل عداد تدفق الدوار 
المسح الکھربائی والحراري ٭ التسجيل الکھربائی. 
٭ التصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية ( 20 - ٤۲‏ 
(30 يع المسح الزلزالی للبئر 
" السبر الکھربائی العمودي ((۷5 ٭ تسجيل صوتیِ كامل الموجة 
٭ الإمكانية التلقائية / الذاتية ((5 ٭ اختبار الزلازل أسفل الحفرة 
٭ التيار المباشر السطحى ((00] ٭ تسجيل الموجة المعلقة 5بعم 
" سبر المقاومة الكهربائية ٭ اختبار الزلازل عبر الثقوب 
٭ الاستقطاب المستحث ((۶| ٭ التصوير المقطعي الزلزالی عبر الفتحات 
٭ المقاومة الحرارية ٭ اختبار اختراق المخروط الزلزالي. 
الخدمات المحلية المتخصصة الأخرى تشمل الإستقصاء الجيوفيزيائي البحري وعلوم المحيطات 
٭ رادار الاختراق الأرضي ((688© ٠‏ ٭ قياس الأعماق 
" المسح الكهرومغناطيسي ((/اع " التصوير بالسونار 
* التصوير الحراري ٭ التنميط السفلي الفرعي 


5 خدمات تحت الماء. 
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خدمات إختبار الركام 


الاختبار والمراقية قىل و أثناء ويعذ ناء اء آلرکاہ الا 


يشمل نطاق خدمات إختبار الركام و الأجهزة : 


" إختبار سلامة الإجهاد المنخفض " اختبار حمل الركيزة الثابتة 

" اختبار ديناميكي عالي الضغط " اختبار حمولة الركائز الآلية 

٭ التسجيل الصوى عبر الفتحات ٭ أدوات الركائز المدفوعة 

2 اإخهار ل الفا " اختبار ركام ۴0۷1و مراقبة الانحراف. 


الإختبارات و الدراسات البيئية 


توفر مجموعة الوكيل الدولي مجموعة من خدمات أخذ العينات والاختبار البيئية المهنية التي تتوافق مع المتطلبات التنظيمية الأكثر 
صتزامة ی العتقاعة اعد 


نطاق خدمات الدراسات و الإختبارات البيئية يشمل الاتی: 

" المسوحات البيئية الأساسية 

٭ دراسات تقييم الأثر البيئي 

٭ الدراسات البيئية والمائية في مجالات المياه الجوفية والسطحية والسدود والتربة 

٭ دراسات تقييم المبانی الخضراء 

٭ الإستقصاء في المواقع التي يحتمل أن تكون ملوثة عن مدى تلوث الأرض والمياه الجوفية لغرض دراسات خط الأساس البيئي / 
الأثر البيئي 

٭ حفر الآبار بمختلف تقنیات الحفر وتركيب أجهزة قياس الضغط 

" قياس واجهة LNAPL‏ 

٭ أخذ عينات بيئية من التربة والمياه الجوفية 

* فحص المركبات العضوية المتطايرة في الموقع وتحليل المياه وقياس الغازات 

" التحليل المختبري للعينات المصادفة لمجموعة كاملة من الملوثات البيئية 

٭ إعداد التقارير باستخدام طرق عرض البيانات المختلفة ء بما في ذلك ۸65 

٭ مراقبة جودة مياه الشرب 

٭ اختبار تصاریح التصريف البيئي لمياه الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها والنفايات الخطرة والنفايات الصناعية 

٭ اختبار التربة تہ الزراعية وتنسيق الحدائق والمياه لصلاحيتها للري 

٭ توصیف جودة الهواء الداخلي وتقييم مخاوف التعرض البشري 

٭ مستوخاث الضوضاء 


الاختبارات الكيميائية والمائیة 


تغطي خدمات الاختبار الخاصة بنا مياه الشربء مياه البحر المياه الجوفية . رواسب التربة و الرواسب السطحية, المواد الصلبة 
والأسمنت والتي تشمل: 
5 االخصاتهن: الفمزيائية 
٭ التحليل غير العضوي - المعادن ۰ المكونات اللافلزية غير العضوية 
٭ التحليل العضوي- المركبات الفردية (إجمالي الهيدروكربونات البترولية .15]1المركبات العضوية المتطايرة :©0/المركبات 
العضوية شبه المتطايرة . ©0/ا5الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات ۴۸۳۰و ثنائی الفینیل متعدد الكلور 068و غيرها ). 
٭ التحليل العضوي - المكونات العضوية الكلية (» 00 , 800 , 106 إلخ.) ١‏ 
٭ التحليل الميكروبيولوجي. 
* 58 الكيمياء الرطبة (الأس الهيدروجيني » ٠‏ ©5العكارة ‏ ۰ (1|6الأمونيا ء السيانيد ء ۲05۰ء 755 , 00ء 800 إلخ.) 
§ المعادن النزرة (» ۰۸۱۰۱۶26 ۴b‏ » ع۸ Cu ۰۱۷۲ « Cr «Cd.‏ « عا إلخ.) 


با /با 


_ El 


مواصفات إجراءات اللحام و سجل إجراءات 
التأهيل وخدمات اختبار تأهيل فني اللحام 


الأمريكية للاختبارات غير الإئتلافية 
(الثانية و الثالثة) 
EW‏ 


www.inatgroupofcompanies.com 
منذ العام 1974م‎ 


الخدمات التقليدية و الفحص خدمات الفحص غير الإتلافي المتقدمة 


تقدم مجموعة الوكيل الدولي خدمات الاختبارات غير الإئتلافية(المتقدمة) 
التالية لتلبية احتياجات النفط والبتروكيماويات والعمليات الصناعية: 


تقدم مجموعة الوكيل خدمات الإختبار غير الإئتلافي (التقليدية) التالية 
لقلفة احتناحات الاقط والكروكيماونات والعمليات الضتاعة: 
٭ إختبار التصوير بالأشعة (81) 

٭ إختبار الموجات فوق الصوتية (1نا) 

٭ اختبار الجسيمات المغناطيسية (۷۸۲ / )١/57‏ 

" قياس السماكة بالموجات فوق الصوتية (16لا) 

٭ اختبار السائل المخترق (57 / 157) 

٭ الاختبار البصري (۷۲) 

* اختبار الصلابة . 

* خدمات ترجمة أفلام التصوير الشعاعي (8781) 

" تحديد المواد الإيجابية (۴۸۱) 

٭ خدمات المعالجة الحرارية بعد اللحام (۴۷۷۲۷۲) 


اختبار الموجات فوق الصوتية للمجموعة المرحلية ((۲۸۱۲ 
طريقة ((10150 

اختبار إيدي ((1] 

رسم خرائط التآكل 

فحص الخزان 

فحص | أثناء الإغلاق باستخدام إختبار غير الإثتلافی 
الفحص طبقا للمعهد الأمريكي للبترول ۵۸۲۱ 


خدمات مواصفات إجراءات اللحام (:(65لالاسجل تأهيل الإجراءات 


) 


(08هو تأهيل أداء اللحام ((۷۵۲ 


تقدم الوكيل الدولي خدمات مواصفات إجراءات اللحام > سجل تأهيل 
الإجراءات و تأهيل أداء الآحام لجميع أنواع ا حسب اللوائح, 
المعا فو العواضفات 


خدمات الفحص بالإختبار اللإئتلافي التقليدية 


إختبار التصوير بالأشعة (87) 

تضمن هذه التقنية إستخدام اق اق ا مع هاما 
أو الأشعة العنيتية افحضن الأجزاء والستخات 
بحثًا عن العيوب. يُستخدم جهاز الأشعة السينية 
5 النظير المشع كمصدر للإشعاع. يتم توجيه 
الإشعاع من خلال جزء إلى أفلام أو وسائط أخرى. 
تُظهر الاشعة السلامة الداخلية للجزء. يشار إلى 
العيوب المحتملة كتغيرات الكثافة في الفيلم. 


إختبار غير إثتلافی ية 


الانقطاعات. 


قافن ستماكة الموحات فوق الصوقية (6آن) 
قياس السماكة بالموجات فوق الصوتية هي تقنية 
اختبار غير إئتلاق مستخدمة على نطاق واسع 
لقان عا هادة من عاتب واد انها ضيه 
سریع؛ موتوقة ومتعددة ¿ الاستخدامات وعلى 
عكس الميكرومتر او الفرجار ‏ فإنها تتطلب 
الوصول إلى جانب واحد فقط من قطعة الاختبار 
ووفقًاً لمتطلبات العميل يمكننا الوصول إلى 
الأسطح المطلية وأسطح التكسية أيضًا. 


إختبار الصلابة 

الصلابة هي مقاومة المادة للتشوه الموضعي. يمكن أن مت 
المصطلح على التشوه من المسافة البادئة أو الخدش أو القطع أو 
الانحناء. ٤‏ المعادن والسيراميك 7 البولیمرات, يعتبر التشوه 55 
7 اختبار ملا اش 

ب) اختبار صلابة روکویل 

ج) اختبار صلابة فيكرز الصغيرة 
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إختبار الموجات فوق الصوتية 
الفحص بالموجات فوق الصوتية هو منهج 
الموجات الصوتية عالية التردد إلى المواد 
للكشف عن العيوب تحت السطحية 7 
تحليلها تھا وجود وموقع العيوب أو 


إختبار الإختراق ( 857) 

فضلاً عن الفحص البصري » هذا هو الأقدم 
والأكثز استتحدامًا لحم 
الإئتلاف. يمكن استخدامه على أي مادة غير 
مساق تھا اشک امه عا الف 


)×N۲١ ( اختبار الجسيمات المغناطيسية‎ (UT) û 
يستخدم فحص الجسيمات المغناطيسية‎ 

( (51/اللكشف عن العيوب السطحية والقريبة 
من :الط ااال ا به 
باستخدام مغناطیس دائم (أو) مغناطیس 
كهري لاکتشاف العيوب ف المادة باستخدام 
المقابض والعناصر التالية: 

" مقبض التيار المتردد 

" مقبض التيار المتردد/ التيار المباشر. 


تحديد المواد الإيجابية (1ل(م) 

تحديد المواد الإيجابية هو تحديد وتحليل 
السبائك المعدنية المختلفة بتركيبتها 
الكيميائية بطرق غير مدمرة. يمكن إجراءه في 
الموقع أو في المختبر. و يساعد عملائنا على 
اختيار المواد المناسبة للتطبيق من هذا 
السوق الشاسع. 


طرق الاختبار غير 


خدمات تفسير/ترجمة أفلام التصوير الشعاعي 

بالإضافة إلى إنتاج صور شعاعية عالية الجودة فإننا نقدم أيضًا خدمات 
کور سو أفلام التصوير الشعاعي للعملاء وفقًا لمتطلباتھم, كما 
نزود العملاء بالقوي العاملة ذوي الخبرة الجيدة في هذا المجال. یتم 
تفسير الصور الشعاعية في ثلاث خطوات أساسية: 

(1) الکشف › 

(2) التفسير» و 

(3) التقييم. 

كل هذه الخطرات سم الس هووا( فة دة الخ 
هي القدرة على حل نمط مكاني في صورة ما. 


خدمات الفحص غير الإتلاف المتقدمة 


إختبار الموجات فوق الصوتية للمجموعة المرحلية بقة ((71010 

تقدم مجموعة الوكيل الدولي إختبار الموجات فوق الصوتية تقدم مجموعة الوكيل الدولي منهجة 1010 للفحص بالموجات 
للمجموعة المرحلية لفحص معدات معالجة اللحامات فوق الصوتية لفحص لحامات أوعية المعالجة والأنابيب. وهي 
والانابیب و الهياكل و تقدم عمليات كشف موثوقة للغاية و موثوقة و 

قدرات التحجيم مع سجل دائم للفحص بالموجات فوق تقنية بالموجات فوق الصوتية المتطورة بسرعة مع قدرات تحجيم 
الصوتية. جيدة وسرعة فحص اعلى. 

طريقة إختبار إيدي ((7ع رسم خرائط التاكل 

تقدم مجموعة ٭ الوكيل الدولي حلول فحص المبادل الحراري رسم خرائط التاكل هو تقنية لرسم سمك المادة باستخدام تقنيات 
الشامل لمواد الأنابيب المختلفة بالطرق التالية: الموجات فوق الصوتية. التغيرات ق سمك المادة بسبب التاكل 
" اختبار إيدي ( - (1طللأانابيب غير المغناطيسية الحديدية. يمكن التعرف عليها وتصويرها شاا كصورة. تستخدم هذه التقنية 
2 (نظام 07 الدورانی الداخلي) IRIS‏ على نطاق واسع ى صناعات النفط والغاز من أجل الكثنفت اثناء 
5 كك مادة ذات سماكة دقيقة للجدار. الخدمة و توصيف التآكل ی الأنابيب والأوعية. . یتم تخزين البيانات 
2 اا تسرب التدفق المغناطيسي MFLT))‏ على جهاز حاسوب وقد يتم ترميزها بالألوان لإظھار الاختلافات ٤‏ 
٭ لأنابيب التبريد ذات المروحة المغناطيسية والزعنفة. قراءات السمك. 


٭ اختبار إيدى 00۷للمناطق البعيدة 
8 لاحت المقتطيسية الخديذة. 


الإختبار الميكانيكي و الإئتلاف 


٭ اختبار الإلتواء ٭ اختبار الصلابة (برينل » فيكرز » فيكرز صغيرة الصلابة و 
وس اال ا 

خر ر 2 7 / 7 CET‏ ف 

٭ اختبار التأثير ٭ اختبار تحميل الإثبات 

٭ اختبار الشد والضغط " اختبار القص 

٭ اختبار انخفاض الوزن المسيل للدموع " اختبار الربيع 

" اختبار الإجهاد " اختبارات الكسر الزاوي 

٭ ميكانيكا الکسر ٭ اختبارات الكسر المفاجئ 


مواصفات إجراءات اللحام و سجل خدمات إجراءات التأهيل وخدمات اختبار تأهيل فني اللحام 


الغرض من مواصفات إجراءات اللحام هو لتحديد أن عمليات اللحام المقترحة للتصنيع تنتج اللحامات بالخصائص المطلوبة للتطبيق 


الوكيل الدولي خدمات سجل إجراءات التأهيل من منشأة اا الميكانيكية الخاصة بها ” 


الهدف من اختبار تأهيل فنى اللحام هو إعطاء أقصى قدر من الثقة بأن اللحامات ميكانيكية و الخصائص المعدنية تلبی متطلبات 
الكود / المواصفات المطبقة. 


تقدم مجموعة الوكيل الدولي الأنشطة التالية المتعلقة بجودة اللحام 


إعداد مواصفات إجراءات اللحام حسب الأكواد والمعايير. 

٭ حضور الفحص من طرف ثالث على اختبارات تأهيل اللحام. 

٭ إعداد مواصفات اجراءات اللحام ء سجل اجراءات التاهيل و اجراءت تأهيل اللحام 
٭ تحليل الاختبارات الميكانيكية والمعدنية. 

٭ إجراء اختبارات الفحص غير الإثتلافي (, ۰۲۲۰۷۲ ۰۴۲۰۱۷۸۲ 1 لاإلخ.) 

* تدريب فنيو اللحام على عمليات اللحام المختلفة. 
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تورید معدات الإختبار اللاثتلاق (ممثل مفوض من الشركات الأمريكية و الأوربية و الصينية) 


يقوم قسم المبيعات والتوريدات الاختبار اللإتلاق الخاص بمجموعة الوکیل الدوي بتلبية احتياجات العملاء والصناعات المحتاجين من خلال 
توفير معدات وملحقات ومواد استهلاكية غير إتلافية عالية الجودة تتوافق مع الأكواد والمواصفات والمعايير الدولية. نقوم حالبًا ببيع وتوريد جميع 
أنواع معدات الاختبار غير الإثتلافی والتي تشمل ما يلي: 

" ماسح ضوئ للمجموعة المرحلية ء مسبار العجلة / محول الطاقة 

ل اه ےت المرحلية مستهلكات ٦/۸۸۳٢‏ 
المقعرة الغاطسة . مسبار محمول باليد 

ف د ور ا e‏ وش و E‏ ۰ کے معدات MPT‏ 

و ,مشهار الماسح الو اانه عد اوغا نامي الغضت الاو ال 
التلقابي لمسبار الخزان › الماسح الضوبي للأنابيب الصغيرة. 

8 انوع محتلف من الحا غ کا عادية روحة ا ارعن الات صقم 
مزدوج » عارضة زاوية » ۱۹۵۲۲ ۰ (ا 101 مع إسفين ٠‏ 111 دليل موجه ؛ موجة ملحقات 1لا 
نطو لاد مر مع مهفن الوح فوا دي 1 38 ا متوسط ال او الذ فق : 
الغمر » الطيران الخاص, خاص بالسكك الحديدية» عنصر مزدوج خاص» عمود الماسح الضوني للتاکل: الماسح الضوئی 
مجوف » درجة حرارة عالية» موجة زاحفة » نوع القلم » درجة حرارة عالیة الارضی للخزان 

ف . نوع ملعم لظا توح مختلف من الموصلات ,زوع ماف من الصطیق: - 


كتل المعايرة. ‏ -_ كاشف الخلل ) آلاسمك :1لاتجويف (1زا 
٭ أدوات ماسحات التآكل, 


٭ أدوات فحص الخزانات آلامتقدم (معدات ؛ 01,100ام0سلسة 
" معايرة ذكية رقمية محمولة للكشف عن الخلل بالموجات فوق الصوتية. سوار ( PAUT‏ 


ملحقات 81 


التدريب و الشهادات من الجمعية الأمريكية للاختبارات اللإئتلافية المستوي 21 و 3 


نقدم التدريب و الشهادة من الجمعية الامريكية للإختبار اللأئتلافي من المستوى الأول والمستوى الثاني والتدريب من المستوى الثالث لخطة 
الاعتماد المعترف بها دوليًا والمخطط القائم لصاحب العمل وفقًا للجمعية الامريكية للإختبار اللأئتلافي 25117و ANSI / ASNT gSNT -1C-1۸‏ 
5-189عكذلك نقدم عبر موظفينا المؤهلين وذوي الخبرة الجيدة من الجمعية الامريكية للإختبار اللأئتلافي من المستوى الثالث تدريبًا داخليًا على 
الاختباراث غير ال اة مصععة اة متطلات العملا بالطرق' التالية: 


التدريب اللإئتلافي التقليدي التدريب اللإئتلافي المتقدم و التدريبات الأخري 


" اختبار التصوير بالأشعة " اختبار المجموعة المرحلية بالموجات فوق الصوتية ((1نالمم 
" اختبار الموجات فوق الصوتية " إختبار ۲۱0۴0 

" اختبار الجسيمات المغناطيسية " اختبارإيدي )٤۲(‏ 00 

٭۔ إخثبار السائل المخترق 8 فحن الخزاناك 

٭. ‏ الاختباز النضرق ٭ ۔مشغل الرافعاث الشوكية: 

٭ إختبار مفاصل اللحام بإستخدام تي كيه واي ٭ اللحامون في جميع المواقف 

٭ إختبار التفسیر بالأشعة " مشغل, الرافعات 

" قياس السماكة بالموجات فوق الصوتية " عمليات N٥‏ 


خدمات الإستشارات للتدريب اللإئتلافي المستوي 3 


" اختيار طرق الاختبار غير الإئتلاي الصحيحة والتقنيات المناسبة للتطبيق. 

٭ إعداد الممارسات المكتوبة وفقا لممارسات الجمعية الامريكية للإختبار اللإئتلاف الموصى بها 5٥1۲-1-1۸.‏ 

٭ تدريب الموظفين ومنح شهاداتهم حسب الممارسة المكتوبة لصاحب العمل. ٠‏ 

٭ إعداد الإجراءات على أساس المعايير والمواصفات الدولية أو الوطنية أو الداخلية لتلبية متطلبات العملاء. 

" إعداد الإجراءات لطرق الاختبار غير الإتلاى مثل اختبار الجسيمات المغناطيسية (.(0157الاختباربالموجات فوق الصوتية ( (٦لا‏ 
" اختبار السائل المخترق . الاختبار بالأشعةء وتحديد المواد الإيجابية واختبار الصلابة. 

٭ ‏ مراجعة الإجراءات على أساس المعايير والمواصفات الدولية أو الوطنية أو الداخلية. 


برامج التدريب في عملية اللحام و شهادات فنيو اللحام 


القسم التاسع حسب مواصفات الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (كود المراجل وأوعية الضغط) و ) 01.1 ۸۷۷۶الکود الهيكلي للحام 
الفولاذ) » الجمعية الأمريكية للحام د2.1 (كود اللحام الإنشائی للألمنيوم) وما إلى ذلك ؛ وكذلك نؤهل عامل اللحام وفقًا لمتطلبات أرامكو السعودية. 


با / با 


ع 
ادوات ومعدات | 


2 , 
معدات التحكم في العمليات و 


الإختبار اللإئتلافي 


ايرة في الموقع في 
حاوية 


معايرة صمام أمان الضغط في 
المعمل و في الموقع 


منشأة فحص صمام أمان | 
في الموقع في حاوية 


مجموعة شركات الوكيل الدولي 
www.inatgroupofcompanies.com‏ 
منذ العام 1974م 
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يقدم مختبر المعايرة المعتمد لدي الأيزو 17025 الخاص بمجموعة الوكيل الدولي خدمات لضمان أن المعدات المثبتة أو الملحقات 


المستخدمة في النفط والغاز أو الصناعات الكيماوية أو المصفاة أو المصانع يتم فحصها بانتظام بعد فترة من الزمن للتحقق من تشغيلها من 
خلال تلبية س والمواضفاتة: والمتطابات التتظيمية :وها التطاق ذلك تتم 


معایرات عزم الدوران مقاییس ھت اھ أجهزة إرسال للضغط ا قن امل المتعددة 
. ۵ "ھھ ۶ o : E E‏ . ای لہ 
٭ أجهزة قياس عزم الدوران الات اختبار الشد وئ أجهرة الإرسال " مقياس سرعة الدوران 
٭ خلايا التحميل " الرافعات الهيدروليكية 5 محولات التدفق " مقاییس الكثافة 
" اجهزة قياس القوة ٭ القياسات الحجمية " مرافق الاختبار المابي 
ف آلات اکٹبار عالسة حقن سعة ف ترميرز الحازات-' ٭ معايرات الإجهاد و الملحقات 
60 طن 8" .امات الآمان 


2 محولات ۴ /۱ 


معدات الرفع و فحص معدات اللإثتلافي و المعايرة 


رقمي ٭ عدادات التردد " شھادات الرافعة " معايرة معدات تحديد المواد 
٭ متعدد المقاييس التناظرية " عداد قياس الجهد الکھر بای ٭ رافعات 8ال الايحاسة 
* أجهزة اختبار العزل * مزودات الطاقة توق ال ٭ إختبار ساعات التوقف 
۶ أحهزة اختار فقاومة الأرضن: 2 أجهرة كا ارقن الزقفية أجهزة اختبار الصلاية ETT‏ 
ف سر داسلا ٭ الكاشفات المسامية ذات سر اھ ات 
الکھر بائیة الجهد العالي المغناطيسية - يوكس 
عدادات الامبیر " مختبرو ميجر 


أجهزة اختبار الجهد العالي 


0 منص )ر یتیس ر 2 المعداتالميكانيكيةوالفحص 20 )ا 


عناصر الضغط أجهزة تسجيل الضغط معدات الاختبار الميكانيكية ٭ أدوات الفحص 
* أجهزة إرسال الضغط " الهيدروليك ٭ أجهزة القياس الميكانيكية " أجهزة قياس القوالب 
" اجهزة قياس الضغط ٭ المضخات الهوائية و التفريغ " مرافق اختبار الضغط " اطقم قياس الكتل 
٭ صمامات أمان الضغط ٭ مؤشرات الضغط الرقمية ٭ أجهزة قياس الانزلاق 
" اجهزة قياس فرق الضغط * ضاغطات للهواء » أخري. 
معايرة جهاز القياس (رقمي و جهازي) 
٭ أجهزة قياس الوزن ٭ أجهزة قياس الكثافة النوعية 

" اجهزة قياس التوازن قا مقا سنن الا 

وی و سس ٭ معايرة الضغط 

تی سس ٭ مؤشرات قياس جهازي 

",نوع اکو من النوارن ٭ مؤشرات قياس رقمية * أخري. 


ر متاس ال 


فقاسین ذرحة الخرارة ی۰ الخرارة کاذنا التخهل أجهزة معايرة الضغط 
" مقاييس درجة حرارة السطح " موازين الحرارة الرقمية و قياس الوزن الثقيل ٭ أجهزة معايرة متعددة 
" اجهزة معايرة درجة الحرارة " ميزان حرارة زجاجي اجهزة قياس الاختبار " التيار الکھربائی 24 فولت 
٭ المزدوجات الحرارية ٭ موازين المعالج الدقيق درجة حرارة الاعماق تياد هناش ' 
. المزدوج الحراري Ni-Cr-Nil‏ . اجهزة قياش الرطوية صناديق المقاومة ٭ عداد رقمى متعدد 
. 7 نا ذرحة حرارة المقاومة ٭ معايرة الرطوبة أجهزة معايرة درجة الحرارة ٭ عدادات المشبك 
. أجهزة تسجيل درجة الحرارة ٭ أجهزة تسخيل الرطوبة كا .مجمنوعة دو ات ومعتدات 


2 اضر قرح الجزارة. 
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معايرة الأبعاد 


معايرة معدات اللحام 


جهاز رقمي لقياس الابعاد الصغيرة 
فرجار رقمي لمقياس الکسور 200 مم 
الفرجار اليدوي ذو الورنية 

شرائط القياس 

آلة قياس. 


لة لحام 


٭ المشابك المرجعية لآلة اللحام 


جهاز قياس الطلاء 


اخهزة زفيينة قیاس الا 
فقا نين الظلاء 


ميكرومتر رقمي 
مقاييس الطلاء بنقطة الندى 


مقاييس المظهر الجانبي السطحي 
كاشفات المسامات 


£ 


المليمترات الرقمية 
منقلة الزاوية 
مقیاس مدی اللیزر 
ماستر ليفل 
عدادات المسافة 


الأفران 


٭ الأفران الكهربائية 
٭ الأفران القابضة 
8 مواقد 

١‏ حاضنات 


£ 


9 اخرى. 


عداد اله 


" جهاز قياس الزواية 
" مستوى ذاني 
- ا المتكاملة 


الإختبار المعملي و محطات الخلط 


" مقاييس الكثافة النووية لاختبار الدك 

" مقياس الكثافة الكهربائية 

خلاطات الخرسانة الجاهزة 

٭ مصانع الأسفلت 

جمیع معدات المختبر القياسية 

٭ معدات الاختبار الکیمیائی (عدادات الأس الهيدروجيني » ومقاييس 
المواد الصلبة الذائبةء ومقاييس الهيدرومتر ء ومقاييس الطيف 
الضوٹی ومعدات اخرى) 

" معدات المختبرات المدنية. 


£ 
٠‏ هو ٠‏ 
ہے وه وو وو 


منشاة المعايرة ف ي الموقع قي حاوية 
إن مجموعة الوكيل التجاري قادرة على تقديم خدمات الموقع من خلال خدمة المعايرة والإصلاح المتنقلة الخاصة بنا في مواقع المشاريع لتجنب 


التأخير في العمليات. توف هات المعايرة المتنقلة خدمة متميزة ذ بأقصى قدر من الراحة , مع مختبرات متنقلة منتشرة ل جميع 


انحاء المملكة 


العربية السعودية. . تقدم مختبرات المعايرة المتنقلة المعتمدة لدينا وفقا لمعیار الایزو 17025 مجموعة واسعة من إمكانات المعايرة بما ی ذلك 


تخصصات الضغط, عزم الدوران » درجة الحرارة » المكونات الهيدروليكية والقیاس الکھربائی. تأي المقطورة مجهزة بمخزون من معدات الاختبار 
والقبائن المتاحة: 


معايرة صمام أمان الضغط في المعمل والموة 


صمام أمان المنفاخ ٠‏ صمام أمان غشابي؛ صمام أمان نسبي» صمام تنفيس الضغط يعمل بشكل تجریبي: صمام الأمان المتزن. صمام أمان 
تقليدي وأنواع اخرى من الصمامات. 
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منشأة إختبار صمام أمان | لضغط في الموقع في حاوية 


إن مجموعة الوكيل الدولي التجاري قادرة على تأمين خدمات موقع المختبر عن بعد لمعايرة سلامة الضغط والإصلاح في مواقع المشروع أو يمكن للوكيل الدولي 
تحويل معدات الحاويات المتنقلة مع اختبار صمام الأمان لتجنب التأخير في العمليات مما يوفر تكلفة النقل إلى المختبر. 


منشأة عداد التدفق في الموقع في حاوية 
تقدم مجموعة الوكيل الدولي خدمات معايرة مقياس التدفق. 


ان أدوات مقياس التدفق 3 تکون قياسات مقياس التدفق دقيقة مثل مواصفاتها. تكون خدمات معادرة مقاس القدفق الشاقلة الخاضة هنا 


ری مت ہے ہیں 
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برامج اصدار الشھادات 


4 35 
٠۰‏ بے ع 


تقدم مجموعة الوکیل الدولي برنامج إصدار الشهادات. 


موضوع عملها الرئيسي هو شهادة أنظمة الإدارة (في الجودةء البیئثة حماية الصحة والسلامة المهنية؛ أمن 
المعلومات» سلامة الأغذية » المورد » وما إلى ذلك) وتقديم خدمات أخرى. 


نطاق إعتمادنا يشمل: 
" شهادة الأيزو 9001:2015 (نظام إدارة الجودة) 


شهادة الأيزو 14001:2015 (نظام الإدارة البيئية) 

شهادة الأيزو 45001: 2018 (نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية) 
شهادة الأيزو 22000:2018 (نظام إدارة سلامة الأغذية) 

شهادة الأيزو 1 2013 (نظام إدارة اق المعلومات) 

شهادة الأيزو 5001: 2018 (أنظمة إدارة الطاقة) 

شهادة الأيزو 22301 : 2012 (نظام ادارة استرار الأعمال). 

شهادة الأيزو 37001 : 2016 (أنظمة إدارة مكافحة الرشوة). 


مجموعة الوكيل الدولي متخصصة في إجراء تدقيق للطرف الأول والطرف الثاني والطرف الثالث لجميع أنواع 
الصناعات وخاصة صناعة النفط والغاز والصناعات الكيماوية والمختبرات والفضاء والزراعة وصناعة 
الشيارات وصناعة الطاقة والطاقة الشمسية وصناعة الأغذية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة البناء من 


مرحلة التصميم إلى تشييد المشروع حتى اكتماله أو المصنع أو المستودع أو المرافق: 


تدقيق مرحلة الشراء 

تدقيق مرحلة البناء 

تدقيق الصحة والسلامة 

التدقيق المدنيء الميكانيكي و المعملى 
تدقیق الإختبار اللأئتلاثی 9 الها دة 
تدقیق مرافق التصنيع ق الموقع 


+٭ مهد + 
تدفيق منشاة الشركة المصنعة 
يد 


مراحعة الأداء 


تقييم مراقبة البائع والمراجعة الفنية 
تدق 3 322025 || خاطر 


تدقيق نظام الإدارة البيئية 


تدقيق نظام إدارة أمن المعلومات 
تدقيق نظام إدارة الطاقة 


تدقيق نظام إدارة سلامة الغذاء 
تحليل الثغرات والتدابير الوقائية واقتراح تحسين نظام إدارة الجودة الشاملة. 
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لت لات 
j‏ 


دورات تدريبية إعتماد الأيزو معتمدة من 
WNT‏ الصتم ”ا 


دورات إدارة المشاريع و لين 6 سيجما 


1 |1 
التدريب و الإعداد للشهادات 
1117 < 


© مل ۱ 
ف 4 ۱ 
التدريب و الشهادات من الجمعية الأمريكية : 


ا 


للاختبارات اللإئتلافية المستوي 291 و 3 


مجموعة شركات الوكيل الدولي 
www.inatgroupofcompanies.com‏ 
منذ العام 1974م 
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شهادة دورات الأيزو المعتمدة » دورات إدارة المشاريع » دورات الجمعية الأمريكية للاختبارات للإئتلافية و الموظفين 


دورات السجل الدولى للمدققين المعتمدين معتمدة من الأيزو 


دورة تدريبية من مؤسسة الأيزو 9001 7 ات الد 7 TE‏ 0 
وو ٠‏ هو تقد هذه ۰ 58 هه 3 و 3-3 ٠.‏ ما لا 
تقدم هذه الدورة التي تستغعرق یومًا واحذا مراجعة تفصيلية لمعیار الایزو م ٦‏ ل لني ل كن 


5 ما فى ذلك فهم المعايير والفوائد التى يمكن أن يحققها تطبيق لمفاهيم وتركيز معيار الأيزو 9001:2015 و تقدم المعرفة 
الایزو 2015: 7 0 9 اللازمة للتنفيذ الفعال لنظام إدارة الجودة الایزو 9001 


مؤسسة الأيزو 1 و تنفیذ الايزو 9001 


التدريب الإنتقالي للمدقق و إصدار الشهادات الفردية - الايزو 9001:2015 تدريب المدقق الداخلي - الایزو 9001:2015 

دورة المدقق الانتقالي الحاصلة على شهادة السجل الدولي للمدققين المعتمدین تقدم هذه الدورة الديناميكية والتفاعلية التي تستغرق ثلاثة 
في نظام إدارة الجودة الايزو 9001:2015 هي دورة انتقالية مدتها يومين تهدف أيام أساسًا لمعيار الایزو 9001:2015 و القدرة على تفسير 
إلى نقل المدققين ذوي الخبرة في معيار 9001 إلى إصدارة 2015 المنقحة وتنفيذ المتطلنات ومن خلال وركن العمل ودراضات الحالة: 
الجديدة. تستخدم هذه الدورة التدريبات وورش العمل ولعب الأدوار ودراسات توفر المهارات والتقنيات اللازمة لقياس فعالية نظام إدارة 
الحالة لتعليم المفاهيم. الجودة من خلال التدقيق الداخلي. 


ايزو 9001:2015 تدريب كبير المدققين و إصدار الشهادة الفردية 

تعد دورة كبير المدققين المعتمد من السجل الدولي للمدققين المعتمدين وفقا الايزو 9001:2015 واحدة من أكثر الدورات المعترف بها على 
نطاق واسع في جميع أنحاء العالم» وهي دورة مدتها خمسة أيام تركز على التدقيق الفعال لأنظمة إدارة الجودة وفقًا لمعيار الايزو 9001:2015 و 
يشمل؛ تخطيط وإعداد عمليات المراجعة وتقنيات المراجعة وتقارير المراجعة. 


ايزو 1 مؤسسة التدريب و التنفيذ 
تقدم هذه الذورة التدرريية العى تتن سس کھت فح فعا و الأيزو 140012015 والمعرقة و اسر اٹ اللارهة للعتفيذ الفعال لنظاة إدارة 
البيئة طبقا للايزو 14001 


ايزو 14001:2015 تدريب المدقق الداخلي 
تم تطویر هذة الذورة قاى:مصقوى المنتدكين لتعليم مهارات التدقيق الداخلي لنظام الإدارة البيئية ومعرفة المعیار الجديد. ليست هناك حاجة إلى 
خبرة سابقة أو معرفة بالمعیارء سوف تتعلم كل شيء هنا. 


ايزو 14001:2015 تدريب كبير المدققين علي نظام إدارة البيئة 

نسنر دوز كفن المتدقفين الت مدهي السخل الدولي للمدققين المعتمدين طبقا لشهادة ايزو 14001:2015 أحد أكثر الدورات المعترف بها على 
نطاق واسع في مجالنا. تركز هذه الدورة التي تستغرق خمسة ؛ أيام على المراجعة الفعالة لأنظمة الإدارة البيئية وفقا لمعيار ايزو 14001:2015 
وتخطيط وإعداد عمليات التدقيق » وتقنيات التدقيق » وتقارير التدقيق. 


ايزو 14001:2015 تدريب كبير المدققين علي نظام إدارة البيئة و إصدار الشهادة 

تعتبر دورة إنتقال المدقق المعتمد من السجل الدولي للمدققين المعتمدين طبقا لشهادة ايزو 14001:2015 دورة انتقالية لمدة يومين مخصصة 
للمدققين الرئيسيين ذوي الخبرة في نظام إدارة البيئة حسب معيار ايزو 14001: 2004 لتدريبهم ونقلهم إلى إصدارة 2015 الجديدة. يركز هذا 
المساق بشكل رئيسي على التغييرات والتفسيرات للمعيار المعدل. 


ايزو 45001:2018 دورات تدريبية على أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية 

تقدم مجموعة الوكيل الدولي تدريب مجموعة من الدورات التدريبية المعتمدة من ایزو 45001 لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية ء بما في ذلك 
دورة ايزو 45001 للمدققين الداخليين ودورة كبير المدققين المعتمدة من السجل الدولي للمدققين المعتمدين .8©08اتم تطویر هذه الدورات 
التدريبية لجميع أنماط التعلم ويتم تدريسها من قبل خبراء متخصصين رائدين في هذا المجال. 


ايزو 45001:2018 التوعية 
دورة تدريبية > لیوم واحد عن الفهم التفصياي للمصطلحات الأساسية والتعريفات ومتطلبات ايزو 45001 وكيف يمكن للمعيار أن يساعد 
مامالا على دة لعفا خات العتملاء كل افضل, 


المؤسسة و التنفيذ لايزو 45001:2018 
نفدو هة الفورڈ التى تستقرق يومين: فهما تفضيلقا لمعا ازو 1 45600 و المعرفة والمهارات#اللازمةاللعتفيذ الفعال لننظام :إذازة الضيحة الام 


ايزو 45001:2018 تدريب المدقق الداخلي 
تقدم هذه الدورة التي تستغرق يومين أساسًا متینًا حول معيار إدارة السلامة والصحة المهنية 18001 ء والقدرة على تفسير وتنفيذ المتطلبات , 
بالإضافة إلى المهارات والتقنيات لقياس فعالية نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية من خلال التدقيق الداخلي. 


ايزو 45001:2018 تدريب على إنتقال المدققين 


تم تصميم دورة مدتها ثلاثة أيام معتمدة من السجل الدولي للمدققين المعتمدين لمدققي أنظمة الإدارة ذوي الخبرة الذين يسعون إلى إضافة 
تدقيق أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية إلى شهاداتهم المعتمدة بالانتقال من نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 18001 
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ایزو 45001:2018 تدریب كبير المدققين المعتمد من السجل الدولي للمدققين المعتمدين 
تعد دورة السجل الدولي للمدققين المعتمدين المعتمد من إدارة السلامة والصحة المهنية 18001:2007 واحدة من أكثر الدورات المعترف بها 
قن نطاق 0 في مجالنا. تركز هذه الدورة التي تستغرقِ خف 00 6 المراجعة الفعالة لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية وفقًا لمعيار 


ايزو 22000 التدريب على نظم ادارة سلامة الأغذية ايزو 27001 دورات تدريبية على نظم ادارة أمن المعلومات 
نقدم الدورات المعتمدة من ايزو 22000 على النحو التالي تم تطوير الدورات التدريبية لجميع أساليب التعلم ويتم تدريسها من 
المؤسسة :والمدقق لاغ قبل خبراء مخض ی ندنت :یق هذا المجال: 


" تدريب كبير المراجعين. 
ايزو 27001 تدريب المدقة فقين الداخليين مع الفهم و التنفيذ 
تقدم هذه الدورة خلال ثلاثة آباء ااا ا OT‏ 1 والقدرة على تفسير المتطلبات وتنفيذها . والمهارات والتقنيات لقياس فعالية 
المعلومات. 
ايزو 27001 تدريب كبير المدققين ن علي نظام ادارة أمن المعلومات المعتمد من السجل الدولي للمدققين المعتمدين 
تركز دورة ايزو 27001 على نظام دار أمن المعلومات المعتمد من السجل الدولي للمدققين المعتمدية - مدتها خمسة ؛أيام- على المراجعة 
الفعالة لأنظمة إدارة امن المعلومات وفقا لمعیار ایزو 27001 وتخطيط وإعداد ماناک التدقيق » وتقنيات التدقيق » وتقارير التدفيق. 
دورات كيبر المدققين :0 المعتمدة من ايزو 22301 
ايزو 22301 تدريب كبير المدققين ين ؛ الفهم و التنفيذ 
تقدم هذه الدورة - مدتها ثلاثة اناد - شاا متیٹا لمعيار ايزو 22301 والقدرة على تفسير وتنفيذ المتطلبات : والمهارات والتقنيات لقياس فعالية 
المعلومات. 


ايزو 22301 تدريب كبير المدققين علي نظام ادارة أمن المعلومات المعتمد من السجل الدولي للمدققين المعتمدين 

ترکز الدورة التدريبية التي تستعرق متا ؛ أيام والمعتمدة من السجل الدولي للمدققين المعتمدىة غا التدقيق الفعال لنظام إدارة استمرارية 
الأعمال ( (M5٤8استناذًا‏ إلى الایزو 22301 وتخطيط وإعداد عمليات التدقيق » وتقنيات التدقيق » وتقاریر التدقيق. 

ايزو 50001 دورات تدريبية علي نظم ادارة الطاقة 


ايزو 50001 تدريب المدقق الداخلى ایزو 50001 تدريب كبير المدققين المعتمد من السجل الدول 
تقدم هذه الدورة التي تستغرق ثلاثة أيام أساسًا متینًا على معيار للمدققين المعتمدين 1 
ايزة 50001 والقدرة على تفسیرو تق المقطلبات والممازات تركز هذه الدورة التي تستغرق خمسة أيام على التدقيق الفعال 
والتقنيات لقياس فعالية نظام إدارة الطاقة من خلال التدقيق لأنظمة إدارة الطاقة حسب معايير ایزو 50001 lG‏ 
الداخاي والتحضیر لمات المراجحعة ات التدقيق:ه ارت الف 


محترف إدارة المشاريع و منهجية لين ستة سيجما المعتمدة 


دورات إدارة المشاريع 


" محترف إدارة المشاريع دورات منهجة لين ستة سيجما المعتمدة 
٭ خبير إدارة المخاطر ٭ شهادة الحزام الأخضر 
شهادة دبلوم مدير الجودة لمدة عام. 2 شهادة الحزام الاصفر 


شهادة الموظفين طبقا ل أيزو 


شهادة الموظفين 
تقدم مجموعة الوكيل الدولي شهادة في المجالات التالية: 


" فني خرسانة معتمد " فاحص بائع معتمد (ميكانيكي) 

9 فني أسفلت معتمد ٣‏ فاحص بائع معتمد (كهربائي) 

2 فني معتمد ف التربة والركام 5 مشرف / مدير مشتريات مراقبة الجودة معتمد 
٭ فني کیمیائی معتمد * فاحص معتمد للمعايرة / عزم الدوران 

5 شهادة مو فرع من ١‏ فاحص معايرة معتمد للابعاد 

" مشرف جيوتقنى معتمد ٭ فاحص معايرة معتمد لدرجة الحرارة 

" مشغل ٢۲)معتمد‏ " فاحص معايرة تحليلي معتمد 

. فني حفر معتمد 9 فاحخضن ضط مغايرة معتمد 

.9 فني ميكانيكي معتمد ٭ فاحص معايرة معتمد للكهرباء 


7 ي أجهزة معتمد ٭ فاحص اجهزة المعايرة معتمد 


تلتزم مجموعة الوکیل الدولي بتقدیم التدريب الأكثر فاعلية مع الخبرة المكتسبة على مدى السنوات القليلة الماضية في فحص محطات الطاقة 
وأوعية الضغط والهياكل والمكونات الهندسية وأنظمة الأنابيب وخزانات التخزين ومكونات الطيران. 

تم تصميم هيكل الدورة التدريبية الخاصة بنا لتقديم برامج تدريبية مخصصة و أفضل الممارسات التي تؤدي إلى اكتساب معرفة شاملة في 
الاختبارات اللإئتلافية العملية. 


التدريب و الإعداد للشهادات 


٭ أوعية الضغط طبقا للمواصفة 510 من المعهد الأمريكي للبترول » أنابيب . 570 ۳۱ وخزانات . 653 ۵۸۳۱ ودورات تحضيرية لتقييم المخاطر 
API 580‏ 

٠‏ جمعیة اللحام الأمريكية ( - (۵۸۷۷5الدورات التحضيرية لفاحص اللحام 

٭ دورات شهادة فاحص اللحام- 3.1 7۷۷۱-٢۹۷۷۱۲‏ وفاحص اللحام الأول حسب 3.2.1 

٭ دورات فاحص الدهان والطلاء NACE))‏ بع BGAS‏ 

٭ دورات فحص بائع الطرف الثالث (الميكانيكية والكهربائية) 

٭ دورات الإعداد من الجمعية الامريكية للإختبارات اللإئتلافية المستوى 3 في جميع الطرق 

٭ الدورات التحضيرية لموظف السلامة من الإشعاع ((850 

٭ دورة السلامة من الإشعاع لفنيو الاختبار غير الإتلافي الصناعي › 

٭ دورة السلامة من الإشعاع لفنيو ؛ ۷٥6‏ 

٭ دورة فحص المصانع والخدمات 

۷۷۵۲( ,( مواصفات إجراءات اللحام ( (65/الاواختبارات تأهيل اللحام‎ ٠ 

٭ دورة إعداد مهندس التآكل - الجمعية الوطنية لمهندسي التآكل , ١|868‏ 

ھ اقات فخصن خط©وطظط السك الخاشتت 


التدریب و الشھادات من الجمعية الأمريكية للاختبارات اللإئتلافية المستوي 1ء 2 و 


نقدم التدريب والاعتماد على الاختبارات اللإئتلافية لخطة الاعتماد المعترف بها دوليًا والمخطط القائم على صاحب العمل وفقًا للجمعية الامريكية 
للإختبار اللإئتلافي 1۸-- 58/7 7/اكهو . ۲-189 SN‏ / ۸5۱ كذلك عبر مدربينا المعتمدين و المؤهلين طبقاً للجمعية الامريكية للإختبار 
الاإثتلافی من المستوى الثالث نقدم تدريب داخلي على الاختبار اللإئتلافي مصمم لتلبية متطلبات العميل بالطرق التالية: 


التدريب اللإئتلافي التقليدي التدريب اللإئتلافي التقليدي 

١‏ اختبار التضويربالأشعة ف ٠‏ 'اكتبازاالمحفوعة المرحلية بالموحات :فوق الضوقية ((] اهم 
٭ اختبار الموجات فوق الصوتية " إختبار ۱00 

ف اختبار الحسيمات المغتاظيسية ٭ اختبار إیدي (671) ٥0‏ 

٠‏ اختبار السائل المخترق 

٠‏ الاختبار البصري 


٭ إختبار مفاصل اللحام بإاستخدام 2 كيه واي 

٭ إختبار التفسير بالأشعة 

" قياس السماكة بالموجات فوق الصوتية 

محتويات الدورة 

غرض النظرية امر هل و كن كظوون تی۷ .مهترك أ هشرف عاك اق اع لس ها كلب هذه اة معرفة:وقيقة الصا وها لامشل 
التي يواجهها الأشخاصن الذین يقوم بالغمل ق هذا المجال: مع الأخذ ف الاغتبار: تم تیم محتورات الدوزة التدرنبية الخاضة سا وتطويزها بشكل 
أكبر على الجوانب العملية من الاختبار اللإئتلاق. 

المشاركين في التدريب الجمعية الامريكية للإختبارات اللإئتلافية من المستوي الأول و الثاني 

© × ران المشاركون من مكو عة واسعة مق السناعات سا ف ذلك النفظ والغاروالمواة العساللة الات دا ارات والطاقة 

2 شرکات الفحص : المختبرات والسكك الحديدية فالات 

٭ كذلك يشمل المشاركين الدوليين من دول الشرق الأوسط, ماليزياء أوروبا ‏ بوتان ء نيبالء باكستان والهند. 


إجراء إمتحانات /إختبارات مجموعة الوكيل الدولي 


" يكون الإمتحان وفقا للمعايير المطلوبة. 

٠ E‏ على المرشحين التخطیط للوصول إلى موقع الامتحان قبل 0 دقيقة على الأقلٍ بی موقة الامتحانات المقررة. 
727 إلى 30 يومًا. 

٭ بالنسبة للدورات التدريبية المتعلقة بشهادة الموظفین, يحصل المرشحون على شهاداتهم بعد أسبوع واحد من الاختبار. 

٭ يُطلب من المرشحين الذين يفشلون في تحقيق درجة النجاح التقدم للامتحان مرة أخرى. 
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تقوم مجموعة الوكيل الدولي بتطوير فريق ذات خبرة و كفاءة عالية وموثوق به من اجل 
التجميع و التركيب للانی: 

" هيكل الدعم 

٭ الهياكل الميكانيكية 

٭ في - بوكس/ الكوع 

:فر ضل التمدة 

٭ القنوات الانتقالیة 

95 مداخن العادم 


تشمل مجموعة خدماتنا الاى: 


مومع المشروع ۱ ۱ 
: ا ا سم ل يي م بطو بيد ارا 
المشزوع تفاصيل محددة في التحضیر للتخطيط وتوقع الجدول الزمتی الحقيقي للتنفيذ. 


فريق إدارة تركيب المشروع 

8 نقدم فريق إدارة تركيب المشارد Sa as‏ ترد ما ربع محدده 
إنطلاقاً من مرحلة التخطيط ول لمراحل التنفيذ لغرض تحقيق أهداف المشروع » بما في 
ذلك سلامة المشروع وإدارة الجودة والتكلفة والوقت 9 إكمال المشروع. 


منشات التركيب و المعدات 

٭ لتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد. نمتلك مصادر للمعدات والآلات الموثوقة مثل 
الرافعات؛: رافعات بذراع ظ الرافعات البشرية والأقفاص البشرية وآلات اللحام والسقالات. 
نقوم بتشغیل الا بحضور موظف سلامة بدوام کامل لضمان عدم وقوع حوادث في 
مکات العمل. 


القوى العاملة ذات المهارات العالية 

* نقدم القوى العاملة الماهرة في الموقع لضمان اكتمال المشروع في الوقت المحدد. لدينا 
فريق مرن مثل مشرف ضمان ا / مود لو الميكانيكي. موظفي ہز 
توفیر عمال اللحام, الحفارون, المركبون» المصنعون » عمال التكسية و السقالات من +6 
المهارات العالية. 
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EYN 


لإدارة عملية البناء الفعلية. يضمن نهجنا الاستباق والتکیشی أن سال ۳1 بكفاءة وف 
الموعد المحدد وق حدود الميزانية في كل مرة. مجموعة الوكيل الدولي تكون مسؤولة عن توفير 
جميع المواد والمعدات والعمالة اللازمة اننا البناء للمبانی والعقارات ومشاريع القطاعات 
الحكومية والمطورين الخاصين. 


مسح موقع المشروع 

إن فريق المسح التابع لنا في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية مؤهل تأھیلا عاليا 
للحصول على المعلومات اللازمة ق مرحلة مبكرة من المشروع. . يعدم هذا فريق إدارة المشروع 
تفاصيل محددة في التحضير للتخطيط وتوقع الجدول الزمني الحقيقي للتنفيذ. 


فريق إدارة المشروع 


نفدم فريق إدارة المشاريع المتميز و المتخصص الذي ینطبق کات مشاريع محدده ؛ إنطلاقاً من 
مرحلة التخطيط وصولاً لمراحل التنفيذ لغرض تحقيق أهداف المشروع المشتركة:؛ بما في ذلك 
سلامة المشروع وإدارة الجودة والتکلفة والوقت وانتهاء المشروع. 


المنشات و المعدات 


و لتنفید المشاریع ٤‏ الوقت المحدد. نمتلك مصادر لمعدات والات موتوقة مثل المعدات 
الثقيلة؛ اللوادں الرافعات, الضواغط الحفارات, آلات التسوية ‏ رافعات ذات ذراع 
بحضور 80 abs‏ بدوا م كامل لضمان عدم وقوع حا ی مكان العمل 


القوة البشرية ذات المهارت العالية 


نقدم القوى العاملة الماهرة في الموقع لضمان اكتمال المشروع في الوقت المحدد. لدينا فريق 
مرن بخبرة في مجال التعاقد وتسريع المشروع في الوقت المناسب. 
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خدمات تقنیة المعلومات 


تقوم مجموعة الوكيل الدولي بتتطور تطبيقات الأعمال المتقدمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات منذ عام 2006 وهي معترف بها جيدًا في جميع 
أنحاء العالم. تم تصميم جناح مجموعة الوكيل الدولي من قبل فريق من المحترفين الذين يركزون على تطوير حلول برمجية فعالة من حيث 


التكلفة وهي تمثل اليوم مجموعة واسعة من حلول تكنولوجيا المعلومات الشاملة والمتعددة الاستخدامات. نسعي في مجموعة الوكيل 
الدولي بإستمرار لتوفير الحلول والمنتجات باستخدام التقنيات الناشئة مع معايير الجودة العالية. 


٭ تتبع الحدث عبر مواقع العمل 

٭ زيادة الكفاءات التشغيلية بشکل كبير 

٭ ارتفاع العائد على الاستثمار 

" اختيار حزمة الحلول المعيارية لتناسب احتياجات شركتك اليوم 
٭ الوصول إلى المعلومات وتحدیٹھا في الوقت الحقيقي , 

٭ يمكن للموظفين الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في دقائق_. 

: کات ون ا ت1ت 

" يمكنك تجربة الفوائد على الفور فقط خلال فترة شهرين للتطوير. 


متخصصون في : نموذج تخطيط موارد المشاريع 

٭× أدوات مراقبة الشبكة التي تعمل على منصة لينوكس. باستخدام ( 8138105 Cacti,‏ تقدم مجموعة الوكيل الدولي نماذج تخطيط موارد المشاریع 
Smokeping)‏ « لمختلف الصناعات من خلال تطوير: 

× تطبيق سطح المكتب باستخدام © Studio‏ ا۷¡isuaو‏ خادم . SQL‏ ٭ نموذج الموارد البشرية 

٭ تقييم الضعف واختبار الاختراق. " نموذج الحسابات / ضريبة القيمة المضافة 

٭ نشر الموقع باستخدام ووردبرس ) ۷/۸/٥۲۲9‏ علی أساس المحتوى). " نموذج الاختبار 

٭ الدعم الفني للمساعدة عن بعد التي تعمل على سطح المكتب «(05أو ۷۷۱۲١٥١۷۷٣‏ ٭ نموذج الشراء 
أو Linux.‏ " نموذج المعايرة 

تخطيط موارد المؤسسات/الشركات ٭ نموذج الأسطول 

« تطوير تطبيقات الجوال " نموذج الجرد 

٭× تطوير الويب ( rd Press‏ Wو‏ 013 هوولو Magneto‏ وما إلى ذلك) ٭ نموذج الفحص 

« خدمات التسويق عبر الإنترنت ( 50و /اغك5و Leads Generation)‏ " نموذج المساعدة الثابتة. 

# بنود إتصاللات 


الحلول القائمة على شبكة الويب: نقدم مجموعة سلسة و متكاملة من الحلول المستندة إلى الويب لإضافة عامل واضح لوجودك علي الشبكة. 
يتمتع مطورونا بالمهارات الكافية لتلبية توقعاتك ذات الصلة بتوليد المزيد من العملاء المحتملين والمبيعات لعملك. بعد معدل الاستثمار أمرًا 
مهما لجميع الشركات ؛ ونحن نعلم ذلك و يقوم مطورونا المتميزين بتقديم خدمات قائمة على الويب من الدرجة الأولى على مستويات مختلفة 
لأننا نعرف كيفية استغلال قوى التقنيات المختلفة. نتاکد من أن موقع الويب الخاص بك يعمل "بشكل متجاوب" على جميع الأجهزة. 


"نحن شريك موثوق بك للشركات التي تفكر قي الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير الويب. فنحن كشركة قویة تتمتع بخبرة واسعة لمدة 10 سنوات 
في السوق العالمية نمتلك القدرة على تقديم أفضل تحول لمشاريعك. نحن نهتم بعملك و الأهداف التسويقية من خلال حلول الأعمال المبتكرة 
والقنافسية ". 


هل تبحث عن خدمات تطویر الويب موثوقة وتنافسية؟ هذه فكرة عظيمة! لماذا ؟ لأننا نقدم مجموعة خدمات عالية الجودة في مجالات تطوير 
الویب, التسويق عبر الإنترنت, التعرف على العلامة التجارية, تصميم الجرافيك؛ تطوير التطبیقات, تحسين الوسائط الاجتماعية ء حلول تخطيط 
موارد المؤسسات, وتطوير البرامج لتلبية توقعاتك. ولكنك تعرف عرف ذلك مسبقا. لهذا أنت هناء أليس كذلك؟ نحن أقل تكلفة من غيرنا ونقدم حلولا 
عَالنة الحودة مقابل اعوال آقل هل کرد لتق :من سی “انا واا کل ھا غلك :فعله جو الاتصال گا 


تطوير تطبيقات الجوال و البرامج 

لا تقتصر خدماتنا على الحلول المستندة إلى الويب فقطء ولكن فريق تطوير البرمجيات الخاص بنا على دراية جيدة ويقدم مجموعة واسعة من 
تطبيقات الهاتف المحمول وخيارات تطوير البرامج التي تسمح لعملائنا بتجربة تطبيقات وحلول برمجية فريدة ومثالية للهاتف المحمول. من 
خلال المفهوم الأساسي لتوليد الأعمال التجارية 50 عائد الاستثمار لأعمالك في هذا العالم التنافسی, يتمتع مطورو 105 / 60/010 التابعين 
لنا الات الكافية لتطوير تطبيقات ساحرة وأنيقة لعملك. 


ته ولا عمال ارات الاحتمامات الرقفية لتفق (قصى قدر من الربحية. مع الأخذ في الإعتبار مفهوم الأعمال الرئيسي هذا؛ يتمتع 
مطورونا بالمهارات الكافية N‏ جوال ساحرة لعملك. . نعم! يجب أن تبدأ على الفور في التفكير في تطوير تطبيق 05 / Android‏ 


* إذا لم يكن لديك إمكانية فأنت خارج مسار العمل * 


7 لتدع مجمؤعة الوكيل الذول شريك هملك لتخفيق أحلامك. إتضل انهه 


ے 
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ڪڪ ہے 


5 منافذ الفحص و الدخول 


اا 


ہے رھ 


وحدات الطاقة الأرضية 


حلم 


۲ 


المعدات الهيدروليكية الناقلات الكهربائية خزان الوقود الجوي 


إزالة المطاط والطلاء 
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الحلول الكاملة لمهبط الطائرات العامودية 


الشركات المصنعة للحلول المهنية لمنظمة الطيران المدني الدولى و إدارة الطيران 
الفيدرالية لقطاع الطيران 


کت ا والدعم الفني u‏ نوفر أيضًا معدات الد الأساسية بما 5 ذلك انظلمة الإضاءة ۱ إخماد 
الحرائق ؛ الملاحة الجویة والاتصال, مراقبة أحوال الطقسء مؤشرات الرياح ء شبكة 
الحظائر و منصات الهبوط. 


شبكة الأمان 0 مؤشرات المتحدد : 


System Architecture 


Floodlights 
12-24۷ 


نظام مكافحة الحرائق بالرغوة 


حاویات الوقود شبكات الهبوط الآمنة 
WORLD AVIATION WEEK‏ 
MRO < hellech 77 DUBAI SAUDI‏ 69 حم ہر 
AIRSHOW AIRSHOW OC 13/3‏ اسسساساھ EUROPE‏ ہہک ہے a FESTIVAL‏ 
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منذ عام 1974 نقوم بتورید المعدات ونقدم خدمات ما بعد البيع مع الشركات المصنعة 
المعروفة من چمچ اا ااام في قطاع الموائ البحرية. 


تچ چ [ هه 


محالت فد ھت YA‏ سے ا 


معدات الملاحة الجوية والإتصلات 


£ 


زورونا قی: 


BRITISH 01ا‎ sı OFFSHORE Seatrade 
NZD EXPO 2018 MERE Z2 ENERGY گیا‎ Maritime 


pacific marine expo LEADING 0 مد‎ 


A1‏ المؤتمر 
gall MARITIME 2/2‏ 
005 البحري 


«7 


8 iE 
11 1 9 NE; 1 20111 ْ 
پا‎ 72 
ا رو‎ 


٢‏ رت کا اکا 
|0 سد نے ےک 


4 


۲3 @inatt.com 
_۰ ليك قح ة7‎ 


<4 


0 


ایا رج ا 
السك ل سے 
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مند منة العام ۴ 


26 سے أم < 


2 رر کت 


المعر 


- ]0 ہے سی کہ 


معدات الديزل و الحرارة 


المحرکات 

مکونات المحرك / قطع الغیار 
محرکات الجر 

مولداک كمرراء 

معدات ميكانيكية 

معدات التبريد 

ناقل الحركة الهيدروليكي 
مناولة الوقود / مواد التشحيم 
شواحن توربينية 

كشف / إخماد الحريق 


حزمة الجر الكاملة 


محركات الجر 

المحولات 

الطاقة المساعدة 

اووس 7الأعمدة /الؤضلات 
الكبح الكهربائي 

معدات التبريد 

تخویل الطاقة الساكدة 

قضت /إخماد الف 
المجموعة الحالية / المنساخ 


المكونات الكهر, بائية 


عدادات السرعة/ أجهزة السلامة 


أدوات الترميز / العيوب 
مسحلذت البيانات 
أنظمة إدارة القطارات 
محولات الطاقة 

معدات ال 

الكابلات / الأسلاك 
البطاريات 

المكونات الالكترونية 


تق 


saudiRail 


The International Exhibition for Rail 
Metro Lines 8 Urban Transpar tation 


Middle 


RAIL 


)سک سی سج عم س iL‏ أ 


نقوم منذ عام 1974 بتوريد المعدات ت وتقديم خدمات ما بعد البیع مع 
وفة من جميع أنحاء العالم ١‏ قطاع السكك الحديدية. 


ہے 3 32 = أن 
عمسم - ا ہس اس 


5 


فني الكهرباء 


'التیاز المتردد الكامل 
الثيار المباشر الكامل 

المحطات الفوعية / الفحؤلات / المقوهات 
تزويد / توزيع الطاقة 

التركيبات الثابتة 

سلك القطار الکھر بائی 

خطوط الكهرباء ٠‏ 

قضیب / مفصل سك الحديد القالك 
شارات الفحضن 

الفخصن / الضيانة 


الإشارات و التحكم 


التحكم الكامل علي القطار 
النظم الفرعية 

القيادة الآلية 

جهاز التحكم 

اللوحات / شاشات العرض 
دارات المسار / عدادات المحور 
مراقبة النقاط 


إشارات خطية 


مزودات الطاقة 

حماية عبور المستوى 
العراقبة الصحية للقظاز 
التركيب / الصيانة 


مواد و معدات المسارات 


Hv‏ ج 


سكك الحديد 

العوارض 

النقاط / المعابر 

الأربطة / المسامير 

مكونات / معدات التتبع 
القواعد الأساسية / الحصير 
سكك الحديد الثابتة 
سخانات/ الحماية من الطقس 
ماكينات التعقب 


زورونا ي: 


InnolIrans 


٣ سر‎ 


انہر بالکھدبا>__ 

٭ الحك / التسوية / التطبين 

٭ منظفات الصابورة 

* ماكينات أخرى / سكة حديدية 

" تسجيل مسار السيارات 

٭٣‏ كشف عيوب السكك الحديدية 
" إعادة تشكيل السكك الحديدية 
2 اللحا م قي الموقع 

2 أنظمة الإنارة / الإنذار 

٭ رافعات / إعادة تشكيل المسار 
٭ ادوات ومعدات 

الترمیم / الصیانة 

2 المعايرة 

٭ الاختبار اللإئتلافي 

١ الفحص.‎ 0 


المبني /البناء و الهيكل 
works/ bridges/tunnels‏ ا1۷:الاعمال 
المدنية /الجسور/ الانفاق 

٭ أثاث المحطة / الشارع 

٭ المكونات المغيارية 

٭ اللافتات 

٭ آبواب شاشة المنصة 

٭ أنظمة السلامة 

2 مصاعد وسلالم متحركة 

٭ المسح / الفحص / الصيانة 


مراقبة أحوال الطقس المتقدمة 
أجهزة استشعار الأرصاد الجوية للبيئات 
القاسية 

" مراقب انجراف الرمال 

٭ مراقب الرياح والعواصف الرملية 

٭ مراقب هطول الأمطار والبرد 

2 مراقب الريا. بے 

2 أنظمة المراقبة عن بعد. 


فهك 
EX‏ ۳۵۸۱۱ د 


۸۸۸۸۸ | RSI | REMSA | RSSI 


INAT‏ ہیک ا 
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نقوم منذ العام 1974 بتوريد المعدات ٠‏ وتقديم خدمات ما بعد البيع مع الشركات المصنعة 
المعروفة من جمیع أنحاء العالم ف بي قطاع المستشفيات. 


غرف العمليات النموذجية 


أنظمة السقف أنظمة الأرضيات ألواح الحائط النموذجة 
تتوافق وحدات اللوحة مع أبعاد شبكة نظام تم تركيب الأرضيات الموصلة بشكل صحيح بدأ المواد من الفولاذ المقاوم للصداًء ألواح 
الحدارويمكق فصل كل لوحة يشكل متفضل. تبعد أية شحنة ؛ كهروستاتيكية مواق الصلب المجلفن, بی الزجاجية, ایی 


لوحات التوزيع نظام تكييف الهواء الأبواب و النوافذ 


لوحات التوزيع التي تعمل باللمس تقدم تعمل انكلمة التدفق الصفحي بتدفق وتوريد ابوات / توافڈ اوتوماقكية ويدوية مترلقة 
حلول تلبي متطلبات المعدات الطبية وتركيب رأسي خال من الاضطرابات. ومفصلية مع حماية متكاملة من الأشعة 
الحديثة. 1 العنيئعة و الستائن 
معدات المستشفيات 


۲ المواقع الطبية : تتركز جميع الجهود على المرضى وشفائهم. إن انقطاع التيار الکھربائی لفترة وجيزة يمكن أن يعرض التشخيص 
التدابير لتحسین لاوا ٤‏ المواقع الطبية SS‏ الأمثل ٤‏ نظام الرعاية الصحية. 
تعتبر شركة بندر 8008 هي الشركة الرائدة عالمياً في مجال سلامة الطاقة في الرعاية الصحية. 


4 ENDER 


النظام 
النظام المرن الجاهز والمعياري لغرف العملیات وغرف التحضير ومناظق 
للمتطلبات الفنية المي 


عناصر النظام 

نحن نقدم حلولاً معقدة لغرف العملیات بما في ذلك العناصر التالیة: 
أنظمةٌ الحوائط وانظمة الاسقف والأبوات 

* نوافذ المراقبة والنوافذ العابرة 


مزايا النظام هي: 5 أنظمة التحكم 
> أسطح نظيفة وسهلة التعقيم * الأسقف الرقائقية و شبكات العادم 
” وقاية فعالة ضد البكتيريا ٭ الاضاءات الجراحية 
> سهولة الوصول إلى جميع القوالب خلف الجدران ٭ شاشات الأشعة السينية 
> سهولة الفك للبناء الجديد أو الترميم أو الصيانة ٭ الأرضيات 
> المتانة الميكانيكية ومقاومة التآكل * المفاتيح الكهربائية ومآخذ الغاز 
> تكامل مثالي مع المعدات الأخرى مثل أحواض التنظيف الجراحیة, الخزائن ٭ الكاميرات 
وأعهرة التهدية 5 عرض الأشعة السينية وما إلى ذلك. ٭ الشاشات 
> المظهر الحديث و الجمالي. ٭ الساعات. 


الصيانة 


تتطلب معايير الرعاية الصحية اختبار نظام الطاقة المعزول ولوحة الطاقة المعزولة ولوحة تحكم الجراحين ولوحة التحكم التي تعمل 
باللمس ومؤشرات الإنذار عن بعد و أجهزة الإنذار عن بعد ف مرافق الرعاية الصحية. 

يجب الحفاظ على أنظمة الطاقة المعزولة في زاوية بارزة لضمان ظروف آمنة لكل من المرضى والموظفين ولضمان حالة هذه الأنظمة, بالإضافة إلى ضمان الحصول على 
شهادة مطابقة لمتطلبات اللوائح والمعايير الخاصة ب اللجنة الكهروتقينة الدولية .60 |الجمعية الوطنية للحماية من الحريق ۴۴۸ الكود الوطني للكهرباء ١۱۷و‏ 
اللجنة المشترقة لاعتماة مو منسات الرعابة الصعیة 22۸۲۲٥,‏ 


الاختبارات الدورية الشهرية والاعتماد من قبل مهندسى بيندر 10081 8المؤهلين 
تتطلب معايير الجمعية الوطنية للحماية من الحريق 99 ۴۴۸و اللجنة الكهروتقينة الدولية 60364-7-710 ٤٤‏ !|اختبارًا دوريًا لأنظمة الطاقة المعزولة في مرافق 
الرعاية الصحية: 

يشمل إختبار شركة بيندر ١/08‏ 8للإختبار و تقييم الصيانة ما يلي: 

٭ قياسات مخاطر التيار ومقاومة النظام ‏ المقاومة والسعة 

٭ تطبيق اختبار الأخطاء على النظام 

" فحص ومعايرة جهاز مراقبة عزل الخط 

" اختبار جهاز التنبيه عن بعد والإنذار عن بعد 

٭ التصوير الحراري لجميع المكونات 

* اختبار قوة المقبس 

: اس تقوير اك ار الصمانة الوقانية, 


لونحة لتحکم ال الجراحي و لوحة 
التحكم باللمس 


نقوم بمعايرة جميع جوزتا وفقا للمعايير الصارمة. . یتم تنفيد ذ خدمات المعايرة بواسطة فني مؤهل من مجموعة > الوكيل 

الدولي. نستخدم ممارسات القياس النهائية, ومبادئ القياس القیاسیة, والمعايير المتطورة لتحديد ما إذا كانت أداة الاختبار 
تحمل وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة أو المواصفات الخاصة المتفق عليها من قبل العميل. تمنح هذه الخدمة لعملائنا 
الثقة في القياسات التي سيجرونها باستخدام أدوات الاختبار الخاصة بهم. تشمل المعايرة الخاصة بنا الاختبار والتحقق من 
صحة > ومعايرة المعدات الطبية الحيوية ہد المختبرات وجميع معدات المستشفيات الأخرى. 


مؤشر الإنذار عن بعد مراقبة عزل الخط 
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` | نحن نقدم تدریبًا کاملاً لموظفي الصيانة بالمستشفيات على رعاية واستخدام أنظمة الطاقة 
المعزولة ومعدات سدر 00 8يتم إجراء التدريب بواسطة مھندس معتمد من المصنع. 


حلول مهبط الطائرات بالمستشفي 


نظام طاترات وہ ہہ من حم 
٭ وصلة الألواح الخشبية 

٭ سطح 0ت مع عدم الانزلاق 

9 القدرة على دعم اي شكل او تكوين 1 

٭ القدرة على دعم ای ظائرة ھایکوجرراى ححم 
" وقود و العزل عن الماء. 


أنظمة الإضاءة المتوافقة مع معايير إدارة 
منظمة /۵۸۵۸الطیران الفيدرالية 
سلطة /50عاالطيران المدنى الدولية 
مدو الطيران المدني 


حاویات الوقود 


شبكات الهبوط الآمنة 


7 
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نقوم منذ العام 1974 بتوريد المعدات ' وتقديم خدمات ما بعد البيع مع الشركات المصنعة 
المعروفة من جميع أنحاء العالم ف ي قطاع النفط و العاز. 


ل 


او الكيميائية 


مثبطات التاکل نذا ت بالزيت 
مثیطات ا U>‏ 06۸1ء 
ت الكالسيوم ...تھے 


+۰ أجهزة الإلكترونية‎ am 

حماية تتابع الحالة الصلية ١‏ 

أنظمة إيقاف التشغيل ق خالاگ لوازي 

الموجات الراديوية الموجهة سی 7 

اہر تر ادن عد یم ۲ 1 

صمام تخفيف ال كر ل . :د کے - ۳ الاطباق الكهربائية 
أجهزة مراقبة الغاز ١‏ با 1 - ٠‏ 9>القواطع : 
صمام المحرك الكهرباي غير الافَق 2١‏ ۹ سی د 5 مراقت العطل الارضی 
جهاز قياس 5 

صمام إعادة التدوير التلقائی. 


ووئ دب سد 
الأنا الا 
8 ا بيت دالسلع لانيوبية HE‏ 


مخرك نوع کر يعمل بالغال ا اتی جه ١‏ الانابيب اهيز 
مضجة طرد مركزي ۱ 7ا > الأنابيب ذات اللحام المغطاة 
, عنصر التوشيح حم << ١‏ مدا السلع دسم الموطلة بالتيكل 
۱ - ہے ای محا د ۱ السلع 893 بغلاف کک 3 
رج سے 1 71 : 2 8 ÊÈ ` u‏ ار 7 ۱ د الحفر : 
٦‏ 0ہ ۱ a> e‏ یھو پت 


صمام كروي / عام فحص /أصمام بواي 
صمام الاخشلاق 2 2 32 

وحدة استعادة البخار 5 
تق 

تبريد ابراج المياذ 


PRESENTED BY 08 AUSTRALASIAN OIL & GAS _5" CWC WORLD LNG CWC WORLD LNG 
EXHIBITION & CONFERENCE 
PERTH CONVENTION EXHIBITION CENTRE “BUNKERING SUMMIT U N K E R ۱ N G S U M M ۱ 1 


EXHIBITION & CONFERENCE AMF ۸01660 


ناق: 
OIL & GAS EXHIBITION 2/2‏ لا كت OKLAHOMA OIL & GAS 000 ۸ : OFFSHORE R2‏ 
EXPO (fre PA ENERGY SAGE‏ ار 


// 


000 


کک 


TT 


۷۷۷۷ 
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نقوم منذ العام 1974 بتوريد المعدات وتقديم خدمات ما بعد البیع مع 


أنحاء العالم في قطاع الكهر, 5 


ح التحويل الأوتوماتيكي 
TT 2‏ والجهد 
٭ نقطة اتصال التحكم ق المحرك 
" اختبار نظام التحكم 


الحماية الكاثودية 
٭ الحماية الكاثودية الجلفانية 
٭ الحماية الكاثودية للتیار القسرى 


أنظمة التحكم الموزعة ( (06©5 

" هندسة محطة العمل. 

" محطة التشغيل أو واجهة الآلة البشرية ((1/1!ا 
٭ وحدة التحكم في عمليات أنظمة التحكم الموزعة 
٭ نظام الاتصال. 

٭ الأجهزة الذكية 


E‏ البصرية 
کابل التوزیع _ 
* کابلات التوزيع الصغيرة 
٭ کابل الياف 
٭ الكابل البسيط 
" دوبلکس 
٭ كابل هوا 


نظام كاشف الحريق و الانذار 

٭ لوحة التحكم في إنذار الحريق )۴۸٥۴(‏ 
٭ اجهزة ید التشغيل 

٭ أجهزة التنبيه. 
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المولد الکھر بائی 

۶ ۔مولذات السار العتردذ 

٭ مولدات التیار المباشر 
ه مولدات التیار المباشر ذات المغناطيس الدائم 
ه إثارة مولدات التيار المنفصل 
© عولعلت افیاز المستهر 


مقصورة التحكم الداخلية 
" مكونات الطاقة الكهربائية 

© القواطع 
القواطع المنصهرة 
مشغلات المحرك 
مشغلات ناعمة 
محركات التردد المتغير 

مكونات الطاقة الکھر بائیة 

٥‏ مرحلات التحكم 

© مرحلات التوفيت 

© وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة 
. اخوزة المشغل الکھر باي 

ه الأجهزة التجريبية 

© عدادات رقمية 


ہ واجهات المشغل 


مركز التحكم في المحركات 

8" ات المحرلك اامختلط 

ف مکولات :الا هة 

ف اجهزة خمانة العخرك 

٭ الناقل الرئيسي» مقصورات دخول الکابلات, ناقل عمودي و كابلات 
ا 

٭ أزرار الضغط والمصابیح المرشدة 

٭ القاطع او مقبض التبديل 

" احواض التركيب 

٭ وحدات التحكم المنطقیة القابلة للبرمجة (وحدة المعالج » وحدة» 
> اجهية الشبكة وغيرها من الوحدات المرتبطة). 


OOO O 


حامل المفاتیح المفاتیح الکھر بائیة 
* حامل المفاتيح التحكم في التشغيل الميكانيكي OR‏ المفاتیح الكهربائية ذات الجهد المنخفض 


٭ مراقبة العمل 5 لي أو دائرة كهربائية (مغناطيسية هوائية) 
٭ رالا وای © قواطع (سحب أو ثابتة) كاملة مع أو بذون 
0 - ھ۸ ه جھاز حماية التيار الزائد المتكامل (حراري مغناطيسي, 
٭. قياس مقاومة لعل ٥‏ الحالة الصلبة أو المعالجات الدقيقة) مع أو بدون توفیر 
٭ اختبار العزل / اختبار التشغيل الكهر بای المنطقة المتشابكة 
١‏ ہ حامل /كرادل (لإصدارات السحب فقط) 
المحولات ه محولات القدرة الثابتة والتحكم 
" محولات الزيادة 0 محولات التيار 
" المحول التدريجى © حواجز الواجهة والخلفية 
٭ محولات الهواء الأساسية ئ قضبان التاقلات الرئيسية (ضاغط أو ميكانيكى) 
* محولات الحديد ٥‏ الصمامات الواقیة لدوائر التحكم بالقواطع ومقصورات الأجهزة 
* محول ذاتی ه ملحقات قاطع الدائرة الكهر بائيةء أجهزة رفع القاطع (متكامل 
" محول الطاقة مع التروس) 
٥‏ المرحلات المساعدة الوقائية والمراقبة 
المحركات ه أجهزة القياس (مقاييس التيار الکھربائی » الفولتمیترات: 
٭ الدوار عدادات المياه ء حزم عداد الواط والقياس الرقمي ۔(.0,1۸] 
٭ المحامل ٥‏ مفاتيح تحكم وإشارات ضوثیة 
" ح۸۲8۵ 
٭ اللفات ملام سط 
٭ العاكس ٥‏ قواطع دوائر السحب (الزيت , الهواء ٠‏ ۰ 516 مضخة) 
© جهاز تبديل (قاطع التحميل أو قاطع الاتصال) مع أو بدون 
كابلات متوسطة الجهد الضمامات (الخذ مق تار الطافة أو طرد الطاقة نوع مع أو مذوة 
٭ بلات تيك ٤ء٦‏ مؤشر الصمامات المنفوخة 
٭ كابل الطاقة المحمى ٥‏ محولات الاجهزة 
" الكابلات المحايدة المركز 6 .جهاز المكقفى 
" الكابلات المعزولة بالورق والمغطاة بالرصاص © التبديلات 
" الكابلات البحرية ه عدادات و أجهزة 
٭ كابلات التعدين. ٥‏ الناقلات الرئيسية 
ه أجهزة التحكم والإشارة » قواطع؛ مقابض الكابلات » دعامات 
التحكم المنطقي قابل للبرمجة الكابل و المحركات 
(PLC)‏ © خواجز واقفال 
/١ -‏ 6 ,مقصورات الاجهذة 
٭ الاتصالات ٥‏ اختبار المفاتيح وملحقات القاطع. 
" واجهة تطبيق بشري. 
وحدات التحكم من علي البعد 
مزود الطاقة 
" مدخلات رقمية 
ہہ کا بالإضافة إلى توريد الموادہ نقوم أيضًا بإجراء الفحص والتقييم لموردي 
١‏ س وت اطي الأجهزة / مصنعي الأجهزة 
۹ ۹ ۹ المحولات, تروس التبدیل, ۷۷۲۰ء #56 الأسلاك والکابلات, المجاری, 
u 1‏ حوامل التبدیل, لوحات التوزیع, أنظمة التحکم, نظام مكافحة الحرائق, 
لبرمجيات والتحكم المنطقي. أنظمة الأمن بالدوائر التلفزيونية المغلقة, أنظمة الترقيم/ أنظمة الاختراق, 


الحماية الكاثودية و غيرها. . 55 لاالتركيبات الكهربائية رم الإنارة ء نظام 


زورونا ٹی: 


لم 


7 ]ان دہ‎ electric MIDDLE EAST MIDDLE EAST 
ZENTELEC 00 FLEXSHOW 62 & hybrid marine ELECTRICITY SAUDI 3 /3 


THE ELECTRICIANS’ EXHIBITION MESSE ۸۷ 0 ۲ ع 0 ا‎ × ۲ 0 ENERGISING THE INDUSTRY 
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نقوم منذ العام 1974 بتوريد المعدات وتقديم خدمات ما بعد البيع مع الشركات المصنعة 
المعروفة من جمیع أنحاء العالم ف بي القطاع الصتاعى. 


= جر را , 9 
التعدین و الخفریات التنميه الضناعيه 
| یصف التعدين اكتشاف وتطوير واستخزاج وإعداد المواد ] إننا نتفهم DUG‏ عدم وجود حماية"كافية ي عملیاتِ 
الأرضية,في:الطبقات العليا من قشرة الأرض باستخدام ظ التشغیل الالی والصّناعي والتصنيع. دائماتراعق": 
ر الأنظمة والمعدات سے ف مثل بيئة العمل کے هذه إ الوكيل الدولي بقدر الإمكان أعلى ذرجات الأمان 119 
ع الا لإمدادات الطاقة أومصدر القوى العاملة والمعدات: حماية 
لا تنقۂ الخاطئة ق ذا6المجالات ستؤّدي"إ ل كارثة في التکلفة "' 
بل تشن اا ا ولو سو | والوقت والسلامة البشرية. نحن كنا لنوفر لك كل اليحماية 
المعدات والأنظمة التقنية اللازمة لاستخراج 6 اللازمة لتجنب ۱ ارث. ٠‏ و 


ر المكدنية. ظ ظ ١‏ ہچ 
عملية التصنيع و الإنتَاج 


نظرًا 17 ۸ نملك خلرة کبیرۃاق تحشين سلامة الات مع مراقبة 
ب جدا التعامل مع انقطاع التیا یی ۱ الوضع بشكل مثالي. . تستخدم حلولنا ف مجموعه 4 واسعة من 
۾ ت الفر قطاعات الهندسة الميكانيكية من أحل تبسيط التخطف 
والخدمة والصيانة والإصلاحات. موأضيع مثل انشنكشاف 
الأخطاءالإإضلاحها بسرعة أو جودة ة الطاقة المؤمنة أو الصيانة 
القائمة على الحالة (الصيانة التنبؤية) سهلة التنفيذ. 
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نقوم منذ العام 1974 بتوريد المعدات وتقديم خدمات ما بعد البیع مع الشركات المصنعة 
المعروفة من جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة الشمسية. 
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مواصفات إجراءات اللحام و سجل إجراءات 
التأهيل"وخدمات اختبار تأهيل فني اللحام 


المعدات الميكانيكية و الفحص معايرة صمام أمان الضغط في / 
للإثتلافي المعمل و في الموقع 
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منشأة عداد التدفق في الموقع في / 
حاوية 
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INAT GROUP OF COMPANIES 


INAT GROUP OF COMPANIES 
wwwinatgroupofcompanies.com ا‎ 3 wwwinatgroupofcompanies.com 
1 Since 1974 


Since 1974 
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erection@inatt.com/| 


التركيب 


مسح موقع المشروع 


دورات إدارة المشاريع و لين 6 سيجما 


8 7 


التدريب و الشهادات من الجمعية الأمريكية 1 ۱ : اصم ای 7 
للاختبارات اللإئتلافية المستوي 291 و 3 القوى العاملة ذات:المھارات “ / 


شهادة الموظفین طبقاً للأیزو 17024 


مجموعة الوكيل الدوى - المملكة العربية السعودية 
مؤسسة الوكيل الدولي 

ص.ب: 30060 ء الخبر 31952 

المنطقة الشرقية: المملكة العربية السعودية 


info@inatt.com 


مجموعه الوکیل الدولي - إنجلترا 
Ss‏ 0 

6 طریق کامیرون إلفور 

المملكة المتحدة. 81۴ 63اإسكس 


info@inatmultinational.com 


مجموعة الوكي الدولي - البحرين 
كوربريت يوروب كمبني ذ.م.م. 

مكتب رقم 1309ء سترة مول» مبني رقم 574 › 
طريق 31 ء مخطط 611. مملكة البحرين 
info@inatcorporateeurope.com‏ 


مجموعة الوكي الدولي - الإمارات 
برج الاعمالء الطابق الثامن ٠‏ رقم 811 

شاطئ الأعمال؛: > دی ء الإمارات العربية المتحدة 
info@inatemirates.com‏ 


٠‏ مجموعة الوكيل الدولي - الفلبين 

انات .5 
® > مبني 30ء قطعة رقم 16ء ماقدالین فيلا 2, 
٥‏ مدينة باكولود » الفلبين 


info@inatpacificasia.com 


مجموعة الوکیل الدولي - باكستان 
]نترناشونال انا ات 2 ع پی. لميتد 

3 زينات بلوك مدينة ؛ العلامة إقبالء 

لاهور» جمهورية باكستان الإسلامية 
info@inatpakistan.com‏ 


کے مجموعة الوكيل الدولي - حواندا 
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info@inatoverseascompany.com 


